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التعرف على واجهة البرنا مج 


مقدمه عن البرنا مج : 
الاوتوكاد الكهربائي هو برنامج رسم تخطيطي صمم لرسم الانظمة والدوائر والشبكات الكهربائية . 


بالنقر على أيقونة البرنامج من سطح المكتب تظهر واجهة البرنامج كما بالشكل . 
لاحظ ان واجهة البرنامج فيها نوع من التمير » والعديد من الخيارات » وهذه ميزه اضافيه في نسخة الاوتوكاد 
الكهربائي ۲۰۱۰ 2015 AutoCAD Electrical‏ . 
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ولمتابعة فتح البرنامج ننقر Start Drawing‏ ‹ تظهر واجهة المستخدم او واجهة البرنامج . 


THE USER INTERFACE واجهة المستخدم‎ 

واجهة برنامج الاوتوکاد الكهربائي لا تختلف كثيراً عن واجهة برنامج الأوتوكاد العادي20 Autocad‏ بل 
ان البرنامجین يشتركان بعدد من القوائم مثل ( قائمة التعدیل والطبقات .....الخ ). 

الشکل التالي يمثل واجهة البرنامج التمهيدية DRAFTING‏ . 


لاحظ ان واجهة البرنامج فیها نوع من التمیر » والعدید من الادوات الاضافية ء وهذه ميزه اضافیه في نسخة 
الاوتوكاد الكهربائي AutoCAD Electrical 2015 ( ۲۰٠٢‏ ). 
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ملاحظه : واجهة البرنامج یمکن ضبطها بشل کامل وتخصیص قوائم البرنامج » واعادة ترتيبها بحسب ما 
ы‏ — المستخدم وذلك بالضغط على ال Workspace Switching‏ والذي یظهر اسفل واجهة البرنامج 
L<‏ في الشکل. 
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بالنقر على از Ey Workspace Switching‏ العدید Дл‏ نسخ ACADE & 2D Drafting & Annotation‏ ¥ 
ACADE & 30 Modeling | | | |‏ 
الاوتوکاد كما یظهر ذلك في الشکل .والتي منها یمکننا اختیار شکل Drafting & Annotation‏ 20 
واجهة البرنامج الرئیسید. Modeling‏ 30 
Save Current As...‏ 


Workspace Settings... 


Customize... 


التعرف على مکونات واجهة البرنامج: 


برنامج الاوتوكاد الكهربائي يحوي العديد من القوائم المختلفه والتي تحتوي على الاوامر والادوات التي من 
خلالها نستطيع اتمام عملية الرسم » ومن هذه القوائم قوائم اساسيه توجد في أي برنامج اوتوكاد كالاوتوكاد 
الميكانيكي او المعماري Da‏ ولايمكن الاستغناء عنها في Gl‏ من برامج الاوتوكاد » كما يحتوي الاوتوكاد 
الكهربائي قوائم واشرطة خاصة بعناصر وادوات الرسم الكهربائي . 
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فقط على اعتبار انها درست فى الاوتوکاد العادی c‏ وما سنرکز عليه هنا هی القوائم الکهربائیه حيث سنتاولها 


بنوع من التفصیل. 
بالنظر الى واجهة البرنامج الموضحه سابقاً سنجد انها تحوي الکثیر من القوانم والادوات اهمها مايلي : 


:Primary controls ايقونة التوجیه (التحکم ) الأساسیةۂ‎ o 


عليه تظهر القائمه الموضحه في الشکل. 


من هذه القائمه یمکن الدخول الى جميع وظائف واوامر البرنامج. 
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The Ribbon  شماهلا‎ e 
يُظهر الهامش اوامر‎ ۰ PANELS وهو شریط تفصيلي للعدید من القوائم الموجودة في الشریط السابق‎ 
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الهامش یتغیر بحسب ما هو مُفعل من شزيط ال PANELS‏ ۰ فالهامش قي الشكل السابق بخص القائمه 
HOME‏ . 

لاحظ ان الهامش الخاص بالقانمة HOME‏ يحوي العدید من القوائم في شريط الهامش اهمها : 

.١‏ قائمة الرسم Draw‏ ویعلوها بعض اوامرها مثل Line , Polyline , ,Circle‏ والعدید من الاوامر 
الاخری c‏ كما ان النقر بالسهم الواقع جوار القائمة Draw‏ يظهر بقية الاوامر الخاصة بها .(هذه القائمه هي 
قانمة اوتوکاد عادي وللعلم لایمکن الاستغناء عن هذه القائمه في أي حال من الاحوال ). 


۲ قائمة التعدیل Modify‏ ويعلوها بعض اوامرها مثل Scale , Copy , ,Mirror‏ والعدید من الاوامر 
الاخری ç‏ كما ان النقر بالسهم الواقع جوار هذه القائمة يظهر بقية الاوامر الخاصة بها (هذه القائمه هي قائمة 
اوتوکاد عادي وللعلم لایمکن الاستغناء عنها ایضا فهي قانمه اساسید). 


یمکن من خلالها التحکم بعناصر الرسم (هذه انقائمه هي قائمة اوتوکاد عادي وللعلم لایمکن الاستغناء عن هذه 
القائمه ايضاً ). 


وهکذا بالنسبه لبقية القوائم الخاصة بالقائمة HOME‏ . 


هامش قانمة المشروع Project | . PROJECT‏ | 
بالضغط على قائمة аш x PROJECT аш‏ كما بالشکل . 
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وحقى إا العمل عليه كنا ساي معا لاا ge‏ 


هامش القائمة التخطيطية .Schematic‏ 
بالضغط على القائمة التخطيطية Schematic‏ يتغير الهامش كما بالشكل . 


е Project | Schematic Panel Reports Import/Export Data Conversion Tools Add-ins Autodesk 360 0 
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PROJECT МАМАСЕК 


جمیع ادوات هذا الهامش ادوات واوامر كهربائيه بحته وهي مبوبه الى العدید من القوائم الفرعیه اهمها 

مايلي: 

б والعناصر هنا هي قطع کهربانية مثل مصادر الجهد‎ : Insert Components pale قائمة ادراج‎ .١ 
ویتم حفضها في مكتبة‎ йыла وهذه العناصر عادتاً ترسم‎ ç والمحولات وغیرها‎ c والمرحلات‎ c والمکثفات‎ 


الاوتوکاد علی شکل قوالب او بلوکات تکون جاهزة للاستخدام Schematic Panel Reports‏ 


حیث باستخدام اوامر وادوات هذه القائمة يتم ادراج ما نریده من BEA‏ 
هذه العناصر الى A SUS‏ الرسم ثم التعامل معها وادخال بیاناتها \соп Мепи Circuit Builder E E‏ 


وغير ذلك »كما سیاتی معنا Insert Components ۴ у‏ 


. قائمة تحریراوتعدیل عناصر Edit Components‏ : اوامر وادوات هذه القائمه تستخدم في تعدبل ما 
نريده من هذه العناصر بعد ادراجها في شاشة الرسمءكما سياتي معنا لاحقاً . 


Circuit Cli‏ : اوامر وادوات هذه القائمه تستخدم في تعديل ما نريده من 


هذه العناصر بعد ادراجها في شاشة الرسم»کما سياتي معنا لاحقاً . 


. قائمة إدراج الاسلاك وارقامها Insert Wires/ Wires Numbers‏ : 
جميع امر وادوات هذه القائمه تتعلق بادراج الاسلاك و الکابلات الى شاشة | تر š‏ التعامل | 
جميع امر وادو إدراج 3 سم ودرفیمھا و 


. قائمة تحريراوتعديل الاسلاك وارقامها Edit Wires/ Wires Numbers‏ : اوامر وادوات هذه القائمه 
تستخدم في عمل التعديلات على الاسلاك مثل ثنيها وقص اجزاء منها وتعديل ترقيمها وغير ذلك »كما 
سياتي معنا لاحقاً . 
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Toolbars القوانم المختصرة‎ ө 
من شريط القوائم المنسدله ء ثم الانتقال كما‎ TOOLS وهذة القوائم يمكن اظهارها بالضغط على القائمه‎ 
یوضح الشکل لاختبار القوائم التي ترید.‎ 
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وهده القوائم عديدة ومنها ما يلي : 
! القائمة القياسية standard menu‏ : وهي من القوائم المشتركة بين برنامجي الاوتوکاد الكهربائي 
وبقية النسخ من اوتوکاد » وهي قائمه تتناول بعض الاوامر القياسية مثل النسخ واللصق والطباعة والتراجع 
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فتظهر هذه القائمة على واجهة البرنامج كما بالشکل . 
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وبنفس الطريقة يمكنك اظهار أي قائمه ترید. 
۲ قائمة الطبقات layers menu‏ : وهي من الفوائم المشترکة بين برنامجي الاوتوکاد الكهرباني وبقية 
النسخ من اوتوکاد . 


۳ قائمة الخصانص 


Properties menu‏ : وهي من القوائم المشتركة بين برنامجي الاوتوکاد 


ByLayer v 
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.٤‏ القائمة 1 ACE‏ : وهي قائمة كهربائية اساسیه في البرنامج تحتوي جمیع الاوامر الخاصة باختیار 
القوالب ( الرسوم الجاهزة) وادراجها في الرسم وتعدیلها . 
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ACE 2 АА .5‏ : وهي قائمة كهربائية اساسیه في البرنامج تحتوي جمیع الاوامر الخاصة ترقیم 
الاسلاك و انشاء الرموز وادارة مشروع الرسم و غیر ЛА‏ 
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۱ قائمة تخطیط اللوحة Panel Layout‏ : وهي قائمة كهربائية اساسيه في البرنامج تحتوي جمیع 
الاوامر الخاصة اختیار وتحریر وتخطیط اللوحه واعداد التقاریر والتي اهمها تقرير فاتورة المواد Bills of‏ 
Materials‏ . 
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SCHEMATIC DRAWING الرسم التخطیطی‎ 


SCHEMATIC DRAWING الرسم التخطی‎ 


من المهم ان نتذکر ان الاوتوکاد الكهرباني لایختلف کثیرا عن الاوتوکاد العادي AUTOCAD 2D‏ 
> حیث الفارق الاهم بینهما هو وجود الاضافات والتي تتمثل في غالبیتها بالعناصر الکهربائیه 
المرسومه مسبقا ضمن مكتبة البرنامج » وهذة العناصر تعرف بالبلوکات او call ill‏ وهذة البلوکات 
تحوي معلومات او بیانات تصف هذه العناصر کهربائیا . 


الکابلات والاسلاك في الاوتوکاد الكهرباني ليست خطوط او مستقیمات عادیه لکنها عناصر تحمل 
خصائص معينه منها مثلا ترقیم الاسلاك وامكانية اختیار نوع السلك ومقطع السلك ایضا وغیرها من 
الخصائص c‏ وعلیه یمکن اعتبار الکابلات او الاسلاك هنا انها عناصر ذکیه فهي ایضا ترسم في 
طبقات خاصه = — اوتوماتیکیا داخل البرنامج بطبقة الکابلات او الاسلاك Wire Layers‏ و 3» 
الطبقات متعددة بحسب مقاسات الاسلاك وانواعها. 


ولوجود هذه الخصائص في هذا البرنامج المتمیز АЙА‏ من الضرورة بمکان ان يتم الرسم باستخدام هذه 
الادوات الكهربائية وان الرسم بغیرها ليس من السهل تعامل البرنامج معه » فعلی سبیل المثال لایمکن 
للبرنامج ان یتعامل مع المستقیم العادي كانه مستقیم يمثل سلك » وهنا قاعدة الرسم في الاوتوکاد 

الكهربائي هي " استخدم دائما الادوات الکهربائیه " "Always use the Electrical Tools."‏ . 


انشاء قالب رسم جدید_ Creating New Template‏ 


قالب الرسم في الاوتوکاد هو ملف اوتوکاد يحمل الامتداد dwt‏ هذه الملفات مُعرفه مسبقاً مثل 
acad.dwt or ACAD ELECTRICAL.dwt‏ « واعدادات الملف ايضاً جاهزه. 
لانشاء ملف رسم جدید من النوع template‏ اتبع التالي : сз ы:‏ 
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File name: ACAD ELECTRICAL m Open 5 


Files of type: | Drawing Template (°бу) " Cancel 


Save As... 


Close 
Import... 
Attach... 


Save 


Export... 
Export La 


Send... 


Plot... 
Publish... 


Look in: 


الکابلات (الاسلاك) WIRES‏ 

سنبداء هنا بالعنصر الكهربائي الابسط هو السكك . 

لادراج سلك الى شاشه الرسم نستخدم الاداه WIRE‏ وهي ضمن القائمة التخطيطية 
.SCHEMATIC‏ 


Home Project Schematic Panel Reports Import/Export Data Conversion Tools Add-ins Autodesk 360 BIM 360 Featured Apps 


Eik e bt о B 
5 т د‎ / DE ° E: ^Y 4+ 


A : 
نہ‎ К сыс ^ Xe E T ИЕ КЁ s 
IonMenu Circuit Builder ۲ = > Edit ° н Paste : Wire Multiple Wire Source 
M Ы ' Rrr Bus Numbers ۷ 


Insert Components v Edit Components v Circuit Clipboard Insert Wires/Wire Numbers 


EE. لرسم قطعة سلك مسق‎ Wire + 
Wire Multiple Wire 


Bus Numbers " در جه‎ ҮҮ 6 :لرسم قطعة سلك متعرجة بزاويه‎ 225 Degree ө 


„ Wire متعرجة بزاویه ۵ ۶ درجه‎ cL لرسم قطعة‎ :45 Degree Ы 


Degree " ۳ E 5‏ 22.5 
Degree e‏ 67.5: لرسم قطعة سك متعرجة بزاويه 1۷.۵ درجه 


E 
45 Degree 


ب 
Degree‏ 67.5 


هناك ايضا العدید من الادوات الاخری المرتبطة بنفس الامر سیتم تناولها في 


اماکن اخری من هذا الكورس. 


БЕ; Interconnect Components 


Gap‏ ما له 
4 


اثناء رسم السلك انت من تحدد نقطة البداية والنهايه حيث قد تكون هاتان النقطتان ليستا مرتبطتين وقد 
تكونان متصلتان بمكون من مكونات الرسم. 


ملاحظه : تضاف الاسلاك المرسومه في شاشة الرسم اوتوماتيكياً الى 
طبقة تنشاء اوتوماتيكياً برسم اول سلك في ملف الرسم . 


Angled Wires الكابلات المتعرجه‎ 


لرسم سلك متعرج نختار واحد من الادوات السابقه المقترنه بزاويه . 
السلك المتعر & ليس عشوائیا في تعرجه بزوایاء محددة منها (الزاویه о, YY.o‏ و TYO‏ 


درجه) . 


Inserting three-phase bus wiring basidi (دراج الاسلاك‎ 
. Multiple Bus من القانمه الموضحهة بالشکل نختار‎ .١ 
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° ш @ ۲ трчи DEB? . ۰ 
4 4 ۰۵3 با‎ ma = : ي‎ т J е " A 
BLUES ms «cer m P т Сорур —. ! і 7 
Icon Menu Circuit Builder ١ Paste Wire Multiple Wire Source 


Bus Numbers” Arrow ” 


Insert Components v Edit Components v Circuit Clipboard Insert Wires/Wire Numbers 


۲ ستظهر النافذه التالیه ء وفیها ندخل القیم ولتکن 
Vertical: Spacing: 0.500 Horizontal: Spacing: 0.7500‏ 


Horizontal 


Spacing: 
Starting at: 
O Component (Multiple Wires) 
(€) Another Bus (Multiple Wires) 
( Empty Space, Go Horizontal 


O Empty Space, Go Vertical 


Number of Wires 2 3 4 


Cancel Heb 


Inserting Ladders (دراج السلالم‎ 


Wire من القاتمه‎ Inserting Ladders 45& انقر‎ ala لادراج‎ ۱ 


"Ow Inset Format Tools raw Dimension ify arametric Projects Components 
Project | Schematic Panel Reports Import/Export Data Conversion Tools Add-ins Autodesk360 ВІМ 360 Featured Apps 


Жов «t ےسا‎ мо C -> ۰ 
= - x ۲ 7م‎ 5 f. 15 _ : / + ہے‎ 


= چا ہچ‎ + s ہم‎ 3:? Copy Cli Ë 
Circuit Builder У А š з Paste 7 s Wire Multiple SER E E. Insert Ladder (ге . Trim 
ч "EG У Bus Numbers” Arow” | ег Wire 


Insert Components ۴ Edit Components > Circuit Clipboard Insert Wires/Wire Numbers XY Grid Setup Edit Wires/Wire Numbers > 


awing1 + 
X Zones Setup 


][Top][2D Wireframe] 


. OK ثم انفر‎ setting to match the project settings 


Special block "WD. M" needs to be 
added to this drawing for full 
compatibility with the AutoCAD Electrical 


Force this drawing's configuration settings to match the project settings 
Okay to insert this non-visible block now? 


00ص WO‏ النوع من 
البلکات » وعندما نستدعي بلك من هذا النوع ولا 
يجد الأوتوکاد هذا النوع من البلوکات الغیر 


Width Spacing 
| 


البرنامج یسمح بادخال هذا النوع من البلوکات . 


Insert New Ladder 


1st Reference 
Length 


001 
[zi ] Rungs [C] without reference numbers وفیها‎ ç السلم‎ clos ستظهر نافذة‎ ОК بعد | لنفر‎ E 
يتم تعبئة البیانات  فمثلا‎ 


Phase Draw Rungs 


©1 Phase E Pe ЕЕ Width: 10.000 Spacing:1.0000 
O 3 Phase @ Yes : : 

Dom] تج‎ se istref: 1001 Length: 20.000 
Phase: 1 Phase Rungs: 21 


. 01 ثم انقر‎ .٤ 


7 لادراج سلم 56 الطور three-phase ladder‏ نتبع نفس 
الخطوات السابقه »ولکن القیم تختلف كما يلي : 


Spacing: 0.5000 Phase: З Phase 
Index: 1 1st ref: 1022 Spacing:.7500 


ارقام الاسلاك : Wire Numbers‏ 
یتمیز الاوتوکاد الكهرباني بانه يخصص لكل سلك في الشبکه اوالداثرة الکهربائیه رقم + ُعرف برق 
السلك. 


ادراج ارقام الاسلاك Inserting Wire Numbers‏ 
يمكن ادراج ارقام الاسلاك بشکل تتابعي او متسلسل » كما یمکن ادراج الارقام اعتماداً على موقع 
خط مرجعي في الرسم » بحیث لایتکرر أي رقم على اکثر من سلك واحد . 


یعتمد الاوتوکاد الكهرباني البدء من الیسار الى اليمين » ومن الاعلی الى الاسفل ‏ اثناء معالجته 
لشبكة الاسلاگك. 
لادراج ارقام الاسلاك اتبع الاتي : 

.١‏ انقر Wire Numbers‏ ۰ كما بالشکل. 


Home Project | Schematic Panel Reports Import/Export Data Conversion Tools Add-ins Autodesk 360 BIM 360 Featured Apps 


MAU i , 
EC ^B 7 


T> Copy Clip i nu 
aste Wire Multiple Wire Source 
4 Bus Numbers Arrow 


Insert Components v Edit Components v Circuit Clipboard Insert Aires/Wire Numbers 


تظهر القائمه التالیه » وفیها ثلاث حالات للترقيم كمايلي : 


То do گا‎ Format override 


С) Tag new/un-numbered only 
(€) Tag/retag all 


Cross-eference Signals 


Freshen database for Signals) 


Project-wide 


«Pick Individual Wires Jë ثم‎ ۰ Line Refrance لترقیم لك مفرد نختار‎ 

ونختار السلك المراد ترقیمه من شاش الرسم . 

لترقیم اسلاك الرسم بالکامل نختار Sequential‏ للترقيم التتابعي او التسلسلي للاسلاك او 
ine Refrance‏ اللترقیم المرجعي ‹ ثم تُفعل «Drawing Wide‏ ونختار اخر سلك من 
اتجاه الیسار في شاشة ex Jl‏ | 

لترقیم اسلاك المشروع بالکامل نختار Sequential‏ للترقیم التتابعي والتسلسلي للاسلاك 
او Line Refrance‏ للترقیم المرجعي ‏ ثم Project Wide ох‏ ونختار اخر سلك 
من اتجاه الیسار في شاشة الرسم . 


تقلیم Trimming Wires У)‏ 
تقلیم الاسلاك هو قطع جزء او اجزاء من سك او مجموعة اسلاك . 
لقطع s ja‏ من سلك Trim Wire ji!‏ ٹم اختر الجزء المراد قطعه من السلك . 


ملاحظه : یتطابق هذا الامر وشروط تنفیذه مع نفس الامر في الأوتوكاد العادي . 


FZ; Symbol Builder ~ 


E} Icon Menu Wizard 


Y 


Ж ¬ ¿ | HS Рк 
+ M 2 š 


Wire Multiple Wire Source Y Edit Wire Trim 


5 Bus Numbers" Arrow " Number 7 Wiri j Properties > 


Trim Wire 


Insert Wires/Wire Numbers Edit Wires Tools ۴ 


Trims wire between wire connections. 


لاحظ الشکلین اسفل » الاول قبل تنفيذ الامر والثاني بعد. 


Deleting Wire Numbers الاسلاك‎ a j| حذف‎ 
Wire من القانمه‎ Delete Wire Number لحذف ارقام الاسلاك انقر ايقونه‎ a 


Window Help 
ثم اختر السلك المراد حذف ترقيمه » كما يمكنك‎ А 


اختیار اکثر من سلك لحذف ترقیمهم في نفس الوقت. 


Edit Wire Trim 
Number Wire 


Edit Wires/Wire Numbers 


العناصر المركبة ( المکونات ) COMPONENTS‏ 


العناصر المُركبة (المُكونات) COMPONENTS‏ 


العناصر المرکبه هي اشکال مرکبه تعبر عن العناصر الکهربائیه » OS‏ عنصر مركب يمثل رسم 
تفصيلي لعنصر كهربائي او الكتروني . 

الاوتوکاد الكهرباني مزود بمکتبه متکامله تحوي جمیع الرموز الکهربانیه والالکترونیه وفقا للکود 
العالمي SIEMENS‏ . 

MENUS القوانم‎ 

لادراج عنصر كهربائي الى الرسم » ندخل الى قائمه العناصر وذلك بالنقر على أيقونة ادراج عنصر 
Insert Component‏ وهي ضمن القائمة التخطيطية SCHEMATIC‏ . 

—rs . Icon Menu ثم نختار‎ 


Icon Menu Circuit Builder 


X X 


Insert Components w 


» حيث کل تصنیف یندرج تحته الکثبر من هذه العناصر 


Schematic 


Icon Menu Circuit Builder 


- 


ents 


©- Icon Menu 
1 


- + 
"@- Catalog Browse Menu 


Inserts a com 


тый 0۴ 


1 
-©- Equipment Lis Press F1 for 


_ Panel List 


Sià‏ بالضغط على المفاتیح الضاغطة push Button‏ تظهر القائمة التي تحتوي هذا النوع من 
المفاتیح »اختر منها ما آردت من المفاتیح » وهکذا بالنسبة لبقية العناصر. 


JIC: Schematic Symbols 


Menu x || JIC: Schematic Symbols 


۱۳ JIC: Schematic Symbols С 3 
—-ж*2- Push Buttons 9 = 8 X 
(5)-49- Selector Switches o Q 
5: Fuses/ Circuit Breakers/ 1) | Push Buttons Fuses/ Circuit 


4G- Relays/ Contacts Breakers)... 


Со 
]:[.*0- Timers н 24^. 
Es)-+@- Motor Control ⁄ a | rad Ы j 
4-40- Pilot Lights . "lli кш. 
49- PLC 1/0 Teminals/ limit = السا‎ 
&-49- Teminals/ Connectors عد‎ B 


+@- Limit Switches 

+@- Pressure/ Temperature SW Sm а a T 
+-+- Fow/ Level Switches 3T. 7 à 
.+@- Miscellaneous Switches а і Instrumentation Miscellaneous 
--^9- Solenoids 1 
جج‎ Instrumentation 
0+۵ - Miscellaneous 
+@- One-Line Components 


[Vertical [мо edt dialog сһетаўс: |1. 3 | — | СО Aways display previously used menu 


Notag : 2 00 | Сапсе! | Нер 


Мепи x || ЛС: Push Button Recently Used 


+ š 
е JIC: Schematic Symbols مہ ےنچ‎ 
:...«- 5 مبه عدج‎ = оТо Y " 
 -+@- Selector Switches 
.ني‎ +9- Fuses/ Circuit Breakers/ Ti | Push Button NO Push Button NC Mushroom Head — Head Illuminated Push Illuminated Push 
rh NO Button NO Button NC 
+-+@- Relays/ Contacts 
سیت‎ =. со 2+ 2+ ! i 
&-+@- Motor Control % X منج‎ aio Ó [| 
[£)-4- Pilot Lights TS # 
بی‎ ۸۵ llluminated llluminated 2nd+ NO 2۳0+ NC 20+868 Light —2nd« Green 
هدي‎ Teminals/C T" Mushroom He... Mushroom He... Contact Contact Light 
17*9- Limit Switches ماد‎ H < L; ۳ ie 
+۵- Pressure/ Temperature SW O 01 О О О 
:.-۵- Flow/ Level Switches м e ہے‎ СЕМ б: 
[5)--43- Miscellaneous Switches 2۳0+ Amber ^ 2nd« Yellow 2nd+ Blue Light 2nd+ White — 2nd« Clear Light 
1.-49- Solenoids Light Light Light 


| -+@- Instrumentation 
-+9- Miscellaneous 
[*]-+@- One-Line Components 


[Vertical — [ ]No edit dialog Scale schematic: 1.000 | Twet: | || Browse... [ ]Always display previously used menu 


Notag Scale panel: — 0 | Cancel || Hep 


ادراج Inserting Components xM‏ 
كما عرفنا مسبقا ان العناصر هي بلوکات جاهزه » وبالتالي عند ادراجها ضمن مخطط الرسم يجب 
تو صیلها بااسلاک المخطط و هذا يتطلب العنید من الاجراعات اللاز مه للك متها * 

Деха في مکان اتصال العناصر‎ Break wires کسر الاسلاك‎ и 

m‏ تحدید علامه tags > зек‏ لكل عنصر. 


= ادخال قيم لفهرس catalog information. seal‏ واوصاف للعناصر وشفرات 


location codes الموقع‎ 


نتعرف الان على كيفية ادراج عنصر الى شاشه الرسم وذلك JIC: Schematic Symbols‏ 


Terminals 


باستخدام خاصیه فريدة تعرف ب ایجاد الاطراف 
Terminals‏ و هده الخاصية نقصد بها انه عندما ندر ج > )1( (Di,‏ 
Round with Hexagon with Diamond with Tm‏ 


عنصر m‏ سلك في شاشه الرسم فان هذا العنصر یتصل Terminal Terminal М... Terminal N... Тє‏ 
Number‏ 
بالسلك كما لوان الماك موصل في طرفي العنصر . 


ندرج الان دائرة على السلك الموضح في الشکل في حالتین . 
.١‏ الاولی نضع الداثرة بحیث یقع منتصفها تقریبا على السلك هنا سینقطع السلك داخل الداثرة 
اوتوماتیکیا وتبدوا موصله بالسك من طرفین وهذا مانقصد به استخدام خاصیه الاطراف كما 
في الجزء ۱ من الشکل 
۲ الحاله الثانیه نضع الدائرة دون ان نراعي الحاله الاولی أي لانموضع الدائرة بحیث تتقابل مع 
السلك لکنها نقطعه ایضا وفي هذه الحاله تبدو الداثرة وکانها خارجه عن 1 
السلك وغیر متصله فيه كما في الجزء Y‏ من الشکل. 


على المستخدم للبرنامج ان ينتبه جیدا لهذة الخاصیه وان يدرج 


ویتاکد من ان العنصر قطع السلك في مکان تموضعه لان عدم قطع السلك وتوماتیکیا كما اشرنا 
سابقا معناه ان التوصیل الكهربائي بین العنصر والسلك لم يتم وهنا یصبح من الصعب تتبع 
الدائرة الکهربائبه او حتی التعامل مع الاسلاك کجزء من الداثرة ç‏ وعموما فهذة القاعدة يجب 
التعامل معها في کل العناصر المرکبه المراد ادراجها ضمن الرسم وکذا جمیع وصلات الاسلاك 
في المخطط. 


5 


Insert / Edit Terminal Symbol (x) 
Terminal Modify Properties/Associations P à I ۳ 5 5 I \ А 
عند اد لعنصر ضمن‎ 
Symbol Name: 2 Add/Madify... Pick»» راع لرسم 3 ول مره‎ 


Properties/Associations Edit e INSERT clo ندخل قائمة‎ 


D اس‎ й панаа لتظھر النافذة‎ Terminal Symbol 
таз الموضحه بالشکل والتي منها ندخل جميع‎ 
البیانات التي نریدها والمتعلقة على الاقل اك ی‎ 
اف = ہے‎ УЬУ) بتسمیه وترقیم‎ 


Installation Location Tag Strip Numbers Used 
=.ЕХАМРГЕ 01 [blank] 


Installation: 


Catalog Data Descriptions 


Manufacturer: Line 1: 
Catalog: Line 2: 
Assembly: Line 3: 


Item: [ ] [ Browse... JN Defaults... | Í Pick>> | 


Catalog Lookup... Е 
Ratings 
Drawing... Project... Bai 
Multiple Catalog... Show All 


Catalog Check 
s: Show/Edit Miscellaneous... 
peal ( OK | Cancel Help Details << 


Specifying Components تخصیص العناصر‎ 


بالنقر عل الايقونه Catalog Lookup‏ في النافذة السابقه تظهر القائمة part catalog‏ 


Parts catalog (Table: TRMS) l:XcadYstandardsYace وما و زا2009‎ ۶1۸10181٥0 جع ما‎ ۱06۲۵ ۱۷۱۱۱ таб 
MANUFACTURER [lal TYPE al RATING 


PHOENIX CONTACT ¥ 24DC امد‎ |*ALL* 


BUCHANAN RATING DESCRIPTION 


TERMINAL BLOCK TT-UK... 


PHOENIX CONTACT, 


بسهم التنقل الواقع اسفل POTTER t ERÜMDIAD‏ 


WEIDMULLER 
Manufacturer القائمة‎ 
Phoenix نختار‎ 
[ ] Show list sorted by catalog part number С О ntact 


Subassembly values in pulldowns 


Symbol name filtering ON 

Catalog Chec Create component-specific catalog table 
Add | Add new record Use Miscellaneous catalog table 
Edi Edit existing record Reference another table 


نختار الخيارين all‏ باسهم التنقل الواقعين اسفل الایقونتین rating stype‏ »والخیار all‏ 
هو الخیار الافضل حيث یجعل اطراف التلامس للعناصر ترتب کقائمه في الکتالوج . 


isi 


Parts catalog (Table: TRMS) EXcadistandardssace 2009MibstaedatalcatalogsVdefault. cat.mdb 


MANUFACTURER [lal TYPE v]al RATING v] al 
PHOENIX CONTACT v| “ALL” vl АШ" v 
CATALOG MISCELLANEOUST MISCELLANEDUS2 TYPE RATING ^ 
0201139 ACCESSORY INSERTION BRIDGE — — 
0201142 ACCESSORY INSERTION BRIDGE 
0201304 ACCESSORY TEST PLUG 
0201346 ACCESSORY FIXED BRIDGE 
0203250 ACCESSORY FIXED BRIDGE 
0203263 ACCESSORY FIXED BRIDGE 
0203276 ACCESSORY FIXED BRIDGE 
0203454 ACCESSORY FIXED BRIDGE 
0270018 GRAY, 0.2-4MM^2, 28-12 A.. CLIPLINE- TERMINAL BLO... MIXED CONNECTION З2АМР5 
0270115 GRAY, SLIP-ON CONNECT.. CLIPLINE- TERMINAL BLO... FEED-THROUGH 32AMPS 
0271017 GRAY, SLIP-ON CONNECT... CLIPLINE- TERMINAL BLO... FEED-THROUGH З2АМР5 
0301466 7۷ھ‎ FIXED BRIDGE 
0305080 GRAY,0.55MM^2,26-8A.. CLIPLINE - MODULAR SC... FEED-THROUGH 57AMPS ۳ 
2 sa BRAY 5.۵2۸۸۸۸۰۸۰ IRA A ۲۱ ۱5۱ ۱۸۱۶ ۔‎ NDIII AR СГ ГІЄГПММЕГТ RTAMDG y — 


Create component-specific catalog table 
Miscellaneous Use Miscellaneous catalog table 
Other Reference another table 


لاظهار الخط نقوم بالنقر على ايقونة catalog number‏ ثم ok‏ 


بالعوده الى القانمة Insert‏ 


Show list sorted by catalog part number 


Ibassembly values in pulldowns 


اع 


Symbol name filtering ОМ 


Catalog Check 


ES Add new record 


Edit Edit existing record 


OF 


Parts catalog (Table: TRMS) EXcadYstandardsVace 2009MibsYaedatalcatalogsVdefault. cat.mdb x 
MANUFACTURER [lal ТҮРЕ Мат RATING Ма 
PHOENIX CONTACT ¥ ["ALL* M "АЦ" v 
CATALOG MISCELLANEOUS 1 MISCELLANEDUS2 TYPE RATING ^ 
3004142 FUSE BLOCK 6.34 
| 3004171 FUSE BLOCK 10А 
3004249 BLACK, 0.5-15ММ^2, 26-8 ... FUSE BLOCK 10А 
BLACK, 05-16140472, 26-8... FUSE BLOCK 10А 


CLIPLINE- PANEL FEED Т FEED-THROUGH ATAMPS 


BLUE, 0.2-4MM^2, 30-10 A...  CLIPLINE- MODULAR SC... —FEED-THROUGH 41AMPS 
3004438 ORANGE, 0.2-6MM^2, 24-1... CLIPLINE- TRANSFORME... FUSE BLOCK 10АМР5 
3004508 ORANGE, 0.2-6MM“2, 24-1... CLIPLINE- TRANSFORME... FUSE BLOCK 1 5 
3004524 GRAY, 0.2-БММ^2, 26-8 A... CLIPLINE - MODULAR SC... — FEED-THROUGH 5TAMPS 
3004306 FUSE BLOCK 
3004377 BLUE, 0.2-6MM^2, 26-8 A... CLIPLINE - MODULAR SC... — FEED-THROUGH 57АМР5 
3005073 GRAY, 0.5-10MM 2, 24-6 A... CLIPLINE - MODULAR SC... — FEED-THROUGH 7БАМР5 
3005086 BLUE, 05-10040472, 24-6 4... CLIPLINE - MODULAR SC... FEED-THROUGH TBAMPS ۴ 
uam ۱۸۳۴م‎ D RAEMM^O معد‎ PI IDI INE ۔‎ ۸۸۲٥۳۱۱۱ AR عع‎ FLISE ni AFK 10۸۸۵۹ 3 


E ۹ 
3004388 


سا 
[v] Show list sorted by catalog part number‏ 


Subassembly values in pulldowns 


[v] Symbol name filtering ON 


Create component-specific catalog table 
Use Miscellaneous catalog table 
Reference another table 


۱ Dr J Cancel Help 


Catalog Check 
Add | Add new record 
Edit Edit existing record 


ee eei eo LELLUL]LAáLLUL,G 


ثم edit Terminal Symbol‏ نجد 


ان catalog number‏ تم تعبنته بالبیانات أوتوماتيكياً . 


[ o5 ] 


Catalog Data 

Manufacturer: 
Catalog: 
Assembly: С] 
ien > 


Catalog Lookup... 
Multiple Catalog... 
Catalog Check... 


DK-Repeat 


Location والموضع‎ Terminal number الرسم وهو يحتوي على رقم الطرف‎ ay 
وهذا ماتم عمله من خلال الخطوات السابقة » وهذا ما نقصد به تخصیص‎ Tag strip والشریط‎ 


تحرير الخاصر Editing Components‏ 
من غير الممکن لأي مهندس يعمل على هذا البرنامج ان یعرف عن مدی صحة المشروع او 
المخطط الذي يعمل عليه ¿ فهناك بالتأکید عدد من الأخطاء نتيجه لادخال البیانات او فراغات قد 
لاینتبه لها ء لذلك يمتلك الاوتوکاد الكهربائي جناح هام مخصص للأدوات التي تسمح Ul‏ بالعودة 
او التراجع الى الوراء وتحریر اواجراء أي تعدیل على العنصر او على المعلومات المرافقة له . 


هنا قمنا بادراج قاطع 5أمبير Phoenix 6-Amp circuit breaker‏ 


)5531969( ونرغب ان نعدل قيمه التيار من ٦‏ أمبير الى ١٠أمبير‏ . 


dolus sisal‏ ]تیف 


ë TÉ +; tool ë Edit Component انقر‎ 
١ ثم اختر العنصر المراد تعديله » وستنفتح النافذة التاليه.‎ 
Insert / Edit Component s s ` 


[ Use PLC Address Line 2 
Tags = г = 
Used: F بت‎ J List: Drawing ] | Project ) ( Defaults J Pick 
| Drawing J [ Drawing External List 
| Project ] Í Project J | Options ] 


Cross-Reference 


Component override 
Manufacturer PHOENIX CONTACT 


Catalog 5531968 Reference NO ) Nomncseup — ] 
Assembly Reference NC 
Ratings Pins 


| | есі — F [^ > 


|... Show All J 2 1 Í < | ( > | 


[ _ Drawing 


| Multiple Catalog 


Catalog Check Show /Edit Miscellaneous | 


تحذیر : لانقوم بتعدیل القیمه бА‏ من الصندوق RATING‏ هذا التعدیل ان حصل من هنا فانه 
سیظیف قیمه جدیده للعنصر » ولاییدو هنا شي خاطی لکن المشکله ستظهر اثناء تطبیق العنصر 

في عملیه تخطیط اللوحه panel layout‏ هنا سیظهر القاطع بقیمه бА‏ هذا یجعل ال PART‏ 
NUMPER‏ في فاتورة المواد تظهر للقاطع 6۸ . 


Сго55-кКетегепсе 


[7] Component ove 


Reference NO 


Reference NC 


Ratings 
| 6۵ 


Show/Edit h 


Catalog Data 


Manufacturer PHOENIX CONTACT 
Catalog 5531969 


Project 
Multiple Catalog 
Catalog Check 


الخطوه الصحيحة لتعدیل القيمة هي بالنقر على الأيقونة Lookup‏ واختيار القيمة الصحيحة من 


catalog list. قانمه الفهرس‎ 


r 3 
Parts catalog (Table: CB) l\cad\standards\ace 2009 غم لع قارط ل‎ catalogs default cat.mdb | 


Eal RATING all 


CATALOG DESCRIPTION 

5650366 CIRCUIT BREAKER, 1POL... 
5600358 CIRCUIT BREAKER, 1POL... 
5531969 CIRCUIT BREAKER, 1 POL... 


Catalog Check Create component-specific catalog table 


liscellaneous Use Miscellaneous catalog table 


Edit Edit existing record Reference another table 


| Cancel | | Нер | 


MANUFACTURER al TYPE 
PHOENIXCONTACT v| |1-OLECIRCUIT BREAKER 


Show list sorted by catalog part number 
Subassembly values in pulldowns 


۷۱ Symbol name filteing ON 


Add Add new record 


والتعدیل بهذة الطريقة الصحیحه یجعل القیمه التي عدلنا الیها ТОА‏ تظهر في نافذة التعدیل, 


الان اختر الجهاز ذو القیمه المعدلة المطلوبه من القائمة ثم انقر OK‏ تنسدل النافذه 


. من جدید‎ “Insert/Edit Component 


لاحظ ان رقم الفهرس Catalog number‏ والتفاصیل الاخری تغیرت لتمثل بالفعل قاطع 
10A >>‏ . 


Catalog Data 
Manufacturer PHOENIX CONTACT 


Catalog Refereneno Î 
NEEEEEEENH == | 


Component override 


Assembly 


mm 1 сот [] 
Ratings 
10А 


| Drawing | | Project 


Show All 


| Multiple Catalog | 


| Show Edit Miscellaneous | 


—Ó—À MP 


| Catalog Check 


انقر OK‏ لتری القاطع السابق في شاشة الرسم GA‏ تغير الى ТОА‏ 


ملاحظه Adae:‏ تحریر уаш‏ ثغیر کل ما یتعلق بالعنصر لتمثل خصائص جدیده متعلقة 
بالعنصر الجدید 


عناصر الاب والابن Parent/Child Components‏ 

مصطلح الاب Parent/Childo:y! э‏ یطلق على CIS jb‏ اوقوالب تحتوي اکثر من عنصر واحد 
وتظهر في اکثر من جزء . 

على سبیل المثال لیکن لدينا قاطع Circuit Breaker‏ يمثل الاب Parent‏ والوصلة المساعدة 
للقاطع Auxiliary contact‏ تمثل الابن وهذه الوصله تقدم تقریر عن حالة الفتح او الغلق عند 

اتصال القاطع مع PLC‏ او DCS‏ ء 


Create the Child component انشاء البلوك الابن‎ 


تفعل الصفحة dya‏ سنظع العنصر الابن . 
ندرج الاسلاك الملائمه في الصفحة مع نقاط اطرافها . 


اختر Auxiliary contact‏ — في هذه الحاله- من قائمة ادراج البلوکات. 


Insert Component 


JIC: Schematic Symbols 


JIC: Schematic Symbols 


6 += += +2- +2- 
by Manufacturer Generic Terminals ACE supplied To be cate 
+2- 


Cable_drawings 


Siemens blocks 


+Q- +ә- +Q- += += T 
APC AKTEK Braun Bussman Emka Equus 
+= += +Q- T- "e T 
HBM Hoffman Hopf Pepperl+Fuchs Phoenix Contact Sieme 


Insert Component Insert Component 
JIC: Schematic Symbols JIC: Schematic Symbols 
Phoenix Contact Circuit Breaker 


Circuit Breaker Fuse parts Isolation Module БА Phoeni& Contact for Bkr 


ضع Auxiliary contact‏ الذي اخترت على المکان المناسب على السلك. 


الان ننشی الربط بين ال .Parent-Child‏ 
بمجرد وضع العنصر Auxiliary contact‏ على السلك تظهر نافذة تعدیل البلوك الابن 
Insert/Edit Child Component‏ . 


Insert / Edit Child Component 


Installation Location Component Tag Description 


ü Line 1 3 Project انقر الايقونة‎ 


Drawing Drawing ۱ Project ) ] Line 3 


Í Project | | Project | Í Parent/Sibling | 


Cross-reference 
Ratings 


Show/Edit Miscellaneous 


ستظهر النافذة التالیه ء ومنها اختر البلوك المراد جعله الابن child‏ ثم انقر .OK‏ 


Complete Project list for FAMILY -"Q" 


бож © Drawing sequential (Location © Tag O Description 
Installation Location Sheet Description 
z EXAMPLE, .Gw001 


C] Show all components for all families 
mfg: PHOENIX CONTACT cat: 5531862 


تنتقل الان جمیع معلومات البلوك الاب الى البلوك الابن »كما تنشاء بیانات المرجع او ما یعرف 
ببیانات الاحاله cross-reference data‏ مُعرفة بذات المکان حيث مجموعة رسم 


العنصر الاب. 


Insert / Edit Child Component 
Installation Location Component Tag Description 


[-EXAMPLE | |.Gw001 ۳ 


Project 


Lross-reference | [-01.E3] 


Ratings Pins 
1 ha | 
š 2 |м | 
5۳0۱/۲۵ Miscellaneous ==] 


Cancel Help 
. وستظهر المعلومات على الرسم‎ OK انقر‎ 


WD 


-Q1 


لاحظ ان رمز البلك الاب يرافقه ايضاً معلومات الاحاله للبلك الابن . 


-Q1 
10A 
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PROJECTS المشاريع‎ 


PROJECTS ۰ المشاریع‎ 

الاوتوکاد الكهربائي مبني کنظام مشروع معتمد Project-based system‏ « أي انه من 
الضروري عند بناء أي تصميم يجب بناءة کمشروع . 

المشروع Project‏ يمكن تعریفه کمحتوی رسومي متکامل يحوي العدید من الرسومات 
الکهر بائية المترابطة معا لتشکل في مجملها مشرو ع. 

مدير المشروع Project manager‏ هو الاداة المستخدمة لمتابعة المشاریع المنفصلة وكذلك 
الرسومات O ЖАЙ‏ منها کل مشروع. 


مدير المشرو The Project Manager‏ 
هو قائمه يحوي العدید من الادوات التي من خلالها 
u 9 - 9 ١ |‏ 38 = ۱9 هذ ta‏ |۱۵ 
يمكن التعامل مع المشرو ع ومحتواه. | [EXTRA LIBRARY DEMO‏ 
بالنقر على ايقونة هد EXTRA LIBRARY DEMO Project‏ 9 
a Demo01.dwg +, i K ۲‏ 
Мападег‏ تظهر نافدة مدير Ёа Demo02.dwg‏ 


Im Demo03.dwg 


نافذة مدير ا لمشروع يظهر فیها کل مشاريعك المفتو åa‏ 


لاحظ ان المشاريع الظاهرة في النافذة المقابلة هي 
المشاريع المفتوحة حديثا فقط . 


¥ Project Manager 


تح مشروع Open a Project‏ 
اذا كان مشروعك الذي تريد العمل عليه منشاء مسبقا ولکنه ليس ضمن نافذة مدير المشروع » 
فيجب عليك فتحه اولا . 


33 1۵ a x 9 ظ‎ 9 - 9 
[ЕХТВА LIBRARY DEMO 


E EE 


їчї EXTRA LIBRARY DEMO 
PR ۵ 


بفتح نافذة المشاریع هذه اختر Open Project‏ 


5 3ا ھا‎ x له‎ u 9 - 9 
EXTRA LIBRARY DEMO 
v EXTRA LIBRARY DEMO 


Recent... 


New Project... 
Open Project... 


تظهر نافذة اختبار المشروع 
Ы Select Project File =‏ 
Look in: | |) Extra Library Demo „| @ ۲ а X @ ves v Tools +‏ 


Name = Size Type Date Modified 1 
E Extra Library ۵ 21۷8 WDP File 2/19/2008 7:07 AM 


File name: | 


| Files of type: |Electrcal Project files (":wdp) 


داخل مجلد المشروع ستجد ملف تعریف 
المشروع Project Definition file‏ 
ویعرف اختصاراب WDP‏ . 

بعد ДА‏ اختیار المشروع ç‏ اعد فتح 
نافذة مدير المشروع ستجد ان المشروع 
الذي اخترته قد اصبح في اعلی القائمة ء 
وانه قد تم تفعيله اوتوماتيكياً . 


Б y дый‏ يكير АЙ‏ ان افيه دوا 
بخط اكثر سماكه ووضوح 


يجب الانتباه لان وظائف المشروع في 
asas‏ الكهربائي تُجرى ыа‏ على 


ملفات الرسم المقابلة جميعها تمثل رسومات 
المشروع 


نقرة واحدة على Ы‏ من ملفات المشروع 
تجعل اسم المشروع يبدوا بخط سميك 


واوضح. 


نافذة العرض توضح صورة مختصرة عن 
الرسم المختار » وهذا يساعدنا في اختيار 


ملف الرسم بشكل سريع وصحيح 


m 


9 - 9 ابع له x‏ 9 ھا m‏ 


[LOGAN ACCP24A 1 


Projects 
tı LOGAN ACCP24A R1 
fal EXTRA LIBRARY DEMO 
Ë Demo01.dwg 
а Demo02.dwg 
Ë, Demo03.dwg 


2 نه اله | = (ها ھا ل3 

LOGAN ACCP24A R1 

їч LOGAN ACCP24A R1 
m 00873ҮА+ ACCP24A00000001001 .dwg 
m 00873ҮА+ ACCP24400000002001 .dwg 
а 00873ҮВ+ ACCP24A00000001001 .dwg 
E 0083۷] + ACCP24/00000001001 .dwg 
m 00873YD-- ۵0 ۳24۵۵0000002001 .dwg 
m 00873YD-- ACCP24A00000003001 .dwg 
m 00873YD-- ACCP24A00000004001 .dwg 
m 008713۷ 0+ ACCP24A00000005001 .dwg 
E 00873۷ 0+ ACCP24A00000006001 .dwg 
E 00873YD+ ACCP24A00000007001 .dwg 
E 00873۷ 0+ ACCP24A00000008001 .dwg 
m 00873YD+ ACCP24400000009001 .dwg 
m 00873۷ 0+ ACCP24A00000080001 .dwg 
m 00873۷ 0+ ACCP24ACA000001001 .dwg 
m 00873YD- ACCP244E5001001001.dwq 


| Preview 


LOGAN OBEMERATIBO PLANT 
Un FA - TXDO 


ETERNE TURFIN C GG'VERMOR CABINET 
هيات" تازه‎ 


ger 


W' Project Mana 


КҮС СЛ.‏ ف ااا ك كن 
فتحه بالنقر علية بزر الماوس الايمن واختيار فتح 
الملف. 


g‏ - 29 ۷ 9 = 3ا ۲۵ كر 


LOGAN АССР24А 1 


ta LOGAN ACCP24A R1 
ER 00873ҮА+ ACCP24A00000001001.dwg 
ER 00873YA+ ACCP24A00000002001.dwg 
{A 00873YB+ACCP24A00000001001.dwg E 
ER 00873YL-- ACCP24400000001001..dwg 
Ë 00873YD-- ACCP24400000002001.dwg 
i3 00873YD-- ACCP24400000003001 .dwa 


ملف الرسم المفتوح يصبح هو الملف الفعال » وما يدل 


о m а ۴ à u 9 - 9 


Switching Projects تبدیل المشاریع_‎ 
ET 00873YS-ACCP24AEQ002007001 .dwg - 2. ACCP24A - 07 - YS 4 


PA o0873YS-ACCP24AEQUO2008001.dwg- =.АССР24А-08-Ү5  ذفان مشر متو فد ف‎ Е اكثر‎ "NI نتعامل‎ ۲ 
jÎ 00873Y5-ACCP24AEYO001001001.dwg - =.АССР24А - 01 - YS ر في‎ Сэ مل‎ eg 


а 00873Y5—ACCP24AEY001002001 .dwg - =.АССР24А - 02 - YS 


[А 00873ys=ACCP24AEY001003001.dwg - =.АССР24А - 03 - YS . Project Manager £ مدير المشرو‎ 


а 00873YS=ACCP24AGW001001001.duq - =.АССР24А - 01 - ۶ 


"= 5 E لاو وص‎ А 5 Sas š ۳ " 
{З 00873Ys=aCCP24AGW001002001.dwg - =ACCP24A - 02 - Y لفتح مشروع اخر ننقر عليه بزر الماو س الایمن‎ ۰ 
FR 00873Y5=ACCP24AGW001003001 .dwg - =.ACCP24A - 03 - Y 


а 00873YS=ACCP24AGW001004001.dugqg - =.АССР24А - 04 - ۶ . i Ы 
а 00873Y5—ACCP24AGWO098001001.dwg - =.АССР24А - 098 - ` E Activate نختار تفعیل‎ m 
а 00873YS=ACCP24AGW099001001.dwq - =.АССР24А - 099 - ١ 

t LOGAN 1RMCP01 R1 

їч LOGAN ACCP22A 1 

t LOGAN ۸۴23۸ R1 


Activate 
Close 


Descriptions... 


Add Drawings... 
Add Active Drawing 


ينتقل المشروع الجدید المفعل al‏ راس القائمة ويبدوا Reorder Drawings...‏ 


Remove | Remove Drawings.. 


00 


اسمه بخط سميك وواضح. Exception List., ١‏ 


tà LOGAN RMCP13AÀ R1 


x ۵ ul 9 - 9‏ وا ھا ضر 


[LoGaN CRY М 

(Pros 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 í A 

Bm " ^ ان قائمه اسماء ملفات الرسم للمشروع السابق‎ kay 
FÎ LOGAN ACCP22A R1 ai iE T 
FÎ LOGAN ACCP23A ВІ e لاتزال موجوده ‹ بينما قائمه اسماء ملفات الر‎ 


[E [LOGAN АССР24А R1 


ЁЎ 00873YA+ACCP24A00000001001.dwg - +.АССР24А - 01 - YA got ها‎ gr 9 5 للمشر 3 £ المفعل حديثا ليست ظاهر‎ 


а 00873YA--ACCP24A00000002001.dwg - +.АССР24А - 02 - ҮА — 

i3 00873YB+ACCP24A00000001001.dwg - --.ACCP24A - 01 - YB 3 í ОСЕ 
а 00873YL--ACCP24A00000001001 .dwg - +.АССР24А - 01 - Š نقرا مزدوجا علی اسم المشروع‎ 
а 00873YD+ACCP24A00000002001.dwg - +.АССР24А - 02 - YD 

00873YD+ACCP24A00000003001.dwq - +.АССР24А - 03 - YD‏ ا 

00873YD+ACCP24A00000004001.dwg - +.АССР24А - 04 - YD —‏ ا 

а 00873YD-4-ACCP24A00000005001 dg - +.АССР24А - 05 - YD 


а 00873YD-4-ACCP24A00000006001 .dwg - +.АССР24А - 06 - YD 
i 00873YD+ACCP24A00000007001.dwg - --.ACCP24A - 07 - YD 


اغلاق المشروع Closing a Project‏ 
المشاریم المفتوحة والتي تم JUSI‏ العمل عليها يجب ازالتها من نافذة مدير المشروع وهذا 
مایعرف باغلاق المشروع . 


х 

۱۵ | ta ۲۵ له ع ها‎ 9 - ١ uM 

لإغلاق مشروع ننقر عليه بزر الماوس الایمن E | Loca cn v||‏ 
۲ چ ےھ mee‏ 
e‏ نختار اغلاق LOGAN CRY | . Close‏ )19 


їч] LOGAN 1RMCPO1 R1 
FE LOGAN ACCP22A R1 
FE LOGAN ACCP23A R1 
E Activate 
000001001 .dwg - +.АССР24А - 01 - YA 
000002001 .dwg - --.ACCP24A - 02 - YA 
Descriptions... 000001001 .dwg - +.АССР24А - 01 - YB ہے اھ‎ + 5 А “Nje 
700001001 .dwg - +.АССР24А - 01 - YL اغلاق مشروع يزيله فقط من نافدة مدير‎ 
МАЧ Active [ 000002001 .dwg - +.АССР24А - 02 - YD 
Reorder Drawings., 000003001 .dwg - +.АССР24А - 03 - YD لمشر وع ؛ وثبقی رسومات | لمشر وع وملفات‎ | 
Remove Drawings... 000004001 .dwg - +.ACCP24A - 04 - YD ` 
000005001 .dwg - +.АССР24А - 05 - YD š 5 5 5 3 
]طط‎ 6: D00006001.dwg - +.АССР24А - 06 - YD الاوتوکاد الكهربائي المرتبطة به محفوظه في‎ 
3 00873YD+ACCP24A00000007001.dwq - +.АССР24А - 07 - YD 
А 00873YD+ACCP24A00000008001.dwg - +.АССР24А - 08 - YD الذى خصصکهھ احفظط‎ са فى القر‎ mi جهاز‎ 
ЁЗ 00873YD+ACCP24A00000009001.dwq - +.АССР24А - 09 - YD * - В 
ЇЗ 00873YD--ACCP24A00000080001 .dwg - +.АССР24А - 80 - YD 4 ۹ 
ЁЗ 00873YD+ACCP24ACA000001001.dwg - +.АССР24А - 01 - ҮС * مشار يعك‎ 
ЇЗ 00873YD-ACCP24AES001001001 .dwg - = ACCP24A - 01 - YD 
ЁЗ 00873ys=ACCP24AEQ001001001.dwg - =.ACCP24A - 01 - 5 
EA 00873Y5-ACCP24AEQ001002001.dwg - —.ACCP24A - 02 - YS 


Add Drawings... 


Creating a New Project 2» مشروع‎ sháil 

هناك طريقتين لانشاء مشروع جدید . 

الاولی : تعرف بعملية مشروع جدید New Project process‏ . 

الثانیه : تعرف بعملیه نسخ مشروع Copy Project process‏ . 

اختیار احدی الطریقتین لانشاء مشروع یعتمد على النتیجه النهائية التي ترید استخلاصها في نهاية 
المشروع كما سنری ذلك لاحقاً 


الطريقة الاولى :انشاء جدید New Project‏ 


انشاء مشروع جديد بهذه الطريقه يولد مشروع جديد باقل مكونات ضرورية » واعدادات . 
المشروع المتولد من هذه الطريقة سيحتوي وصف للمشروع بكل اعدادات الضبط المطلوبة » لكنه 
لايحتوي أي رسومات . 

الرسومات التي يتم انشائها او اضافتها لهذا المشروع تُضبط اوتوماتيكياً بإعدادات الرسم 
الافتراضية default settings‏ كمشروع له مواصفات Siemens‏ العامه. 


لانشاء مشروع بهذه الطريقة نتبع الاتي : 
ө‏ نختار أيقونة New Project‏ من نافذة مدير المشروع Project Manager‏ . 


x 
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LOGAN CRY 


їч LOGAN CRY 


deed! ۱ ۸۸۱ص‎ 1D MC DO 1 


ہت 


تظهر نافذة انشاء مشروع جدید 

.LOGAN 0۳۸01 R1 وليكن الاسم‎ NAME ادخل اسم المشروع في الصندوق‎ ө 

. Create Folder with Project Мате فعل الخیار‎ ө 

ө‏ في الصندوق na LOCATION‏ مسار حفظ المشروع في جهازك dis,‏ بالذهاب عبر 
ايقونة الاستعر Browse oal‏ . 


Create New Project 


Name: 
Logan CPA01 R1| 


Location: 
I*cad^projects* 


Create Folder with Project Name 
I*cad^projectsNLogan CPAO1 Н1М одап CPAO1 ۱۷۵۵ 


Copy Settings from Project File: 
L:ASCAD*Standards&CE 2008*LibsXDefault JICSdefault.wdp 


DK - Properties... 


تظهر КЕСЕ‏ استعراض 


Browse For Folder 


Browse For Folder 


Desktop 
2 e My Documents 
7 My Computer 
Н we W72C-DPXDQB1 (C:) 
E لك‎ DVD-RW Drive (D:) 
8 S CRUZER (E:) 
Эё, Klein023$ on 'MSCS Cluster Server 2 for Main File Server (1 
a =- 133 on 'ww007 siemens.netyw721Ydept' (L:) 
= © сар 
2 (C3 Proigcts 
2 O Stantards 
8 O Commercial 
| |Ë) Common 
J | Electrical 
| (С) Employee Recognition Program - PGL 33 
| | Engineering v 
| > 


ا 


۷ 


ËJ E 


> 


~ هذه النافدة 


Browse For Folder 


Browse For Folder 


+J © 00CRYD1 

+J (C3 Hardware Keys 

= (С) LOGAN 1RMCPO1 REV 1 

= (С) LOGAN ACCP22A REV1 

2 (С) LOGAN ACCP23A REV 1 

2 (С) LOGAN АССР24А REV 1 

2 (С) LOGAN ITCAB 1 

8 (С) LOGAN ITCAB 2 

| © LOGAN NEW САВ 

J CD LOGAN RMCP01A REY 1 

J [Ë LOGAN ВМСРО2А REV 1 

J (С) LOGAN ВМСРОЗА REV1 

J (C3 LOGAN RMCPO4A REV 1 

J (С) LOGAN RMCPOSB REV 1 

J © LOGAN RMCPO7A REV 1 
| > 


CEE Cen, 


ËJ E 


Е E 


E ËJ اخ‎ EH 


اذا كان اسم المشرو £ الذي ادخلته موجود مسبقاً استخدم الایقونة Make New Folder‏ 
لانشاء مجلد جديد للمشروع. 


Browse For Folder 


Browse For Folder 


2 (С) LOGAN NEW САВ 

2 (С) LOGAN RMCPD1A REV 1 
2 (73 LOGAN ВМСРО2А REV 1 
2 [73 LOGAN RMCPO3A REV1 


2 (О) LOGAN АМСРО4А REV 1 
2 (С) LOGAN RMCPOSB REV 1 
2 (О) LOGAN RMCPO7A REV 1 
2 Û) LOGAN RMCPOTE REV 1 
2 O LOGAN RMCP11A REV 1 
H O LOGAN RMCP12A REV 1 
2 O LOGAN RMCP13A REV 1 
2 Û) LOGAN RMCP14A REV 1 
2 (3) LOGAN RMCP15A REV 1 
2 © LOGAN RMCP15E REV 1 
x C 

= СО OM 


Маке New Folder 


سم مجلد المشروع الجدید ثم اضغط ОК‏ 


Browse For Folder 


Browse For Folder 


2 |) ARCHIVES 

2 (C3) Logan, 00873 
& O 1 
& O Hardware Keys 
& (С) LOGAN 1RMCPO1 REV 1 
& Ê) LOGAN ACCP22A REV1 
2 [D LOGAN ACCP23A REV 1 
2 [D LOGAN ACCP24A REV 1 
EIS оон crant Rev 1 | 
2 (3 LOGAN ITCAB, 1 
2 È LOGAN ITCAB 2 
2 ÊD LOGAN NEW САВ 
2 (С) LOGAN RMCP01A REV 1 
& (С) LOGAN RMCPO2A REV 1 
2 ÊD LOGAN RMCPO3A REV1 
2 (С) LOGAN ۶۸۱۰۰۶۵۸۹۵ REV 1 v 


4 > 


لاحظ الان ان الصندوق Create Folder with Project Name‏ غير مفعل » وان السطر 
الذي يليه يُظهر الاسم الذی ادخلته مؤخرا والمسار ایضا ء واذا لم يكن کذلك اضغط Cancel‏ 


للخروج ثم اعد المحاوله مرة اخری € واذا كان الاسم والمسار صحیحین كما ادخلت موّخرا 
اضغط OK‏ . 


Create New Project 


Name: == 
Logan CPA01 R1 


Location: 
L:ACAD*ProjectsLogan - 2024541 одап_ 008734 ОСАМ CPA01 REV 1 


г Folder with Project Name 
L:NCADAProjectsXLogan - 2024541 одап_ 00873NL0GAN CPA01 REV 1М одап CPA01 R1.wdp 


Сору Settings from Project File: 
L'ACAD*StandardsACE 2009ALibsND efault. JIC^default.wdp | 


نعود مباشرتا الى نافذة مدير المشروع لتلاحظ ان المشروع الجدید أدخل مباشرتا الى القائمة ء 


г = 39 @ - 9‏ 3 ۱ و۱ 


ЕШ | осам CPA01 R1 2 


їчї LOGAN ۸71 
fi LOGAN 1RMCP01 R1 
fH LOGAN ACCP22A R1 
f LOGAN ACCP23A R1 
fl LOGAN ACCP24A R1 
fll LOGAN CRY 

f LOGAN OM 

f LOGAN RMCPO11A R1 
ایہم‎ IARAM ااه‎ ۳۲۱۱ R1 


لاحظ انه لا رسومات في هذا المشروع » وان كل الرسومات نحتاج انشانها هنا او نسخھا من 
مشروع اخر كما سياتي معنا لاحقاً. 


الطريقة الثانية :نسخ مشروع Copy Project‏ 
المشروع المتولد من هذه الطريقة سيحتوي وصف للمشروع كل اعدادات الضبط المطلوبه » ]435 


لايحتوي اي رسومات . 


الرسومات التي يتم انشانها او اضافتها لهذا المشروع تُضبط اوتوماتيكياً باعدادات الرسم الخاصة 
بالملف الاصلي الذي تم النسخ منه. 

لانشاء مشروع بهذه الطريقة نتبع الاتي : 

نختار الایقونة Copy Project‏ من القائمة Projects‏ . 


Projects Components Wires Panel Layout Window Help Express 


|] 


A Surfer Кы Copy Projeci 
1 Delete Projec 


S Continue Surfer 


XCTI E 


Rebuild/Freshen Project Database 
Publish to Web m ! : 


Publish to DWF 

Zip Project 
а Project-Wide Lipdate/Retag 
3€ Project-wide Utilities 

ІЕС Tag Mode - Update 


نے رر = = 


ستظهر النافذة التالية نختار منها Copy Active Project‏ اذا كان المشروع المراد نسخه 
هو المشروع المفعل » وهذا الخیار بستخدم غالبا لتولید رسم يحمل ضبط Арый‏ بضبط المشروع 


Copy Project: Step 1 - Select Existing Project to Copy 


Enter existing project name Сору Active Project 


ү اس‎ 


Note: if the active drawing is one of those to be copied to а new project: 
1. Cancel now. 
2. Üpen a different or a new drawing. 
3. Restart this command. 


لکننا في معظم الحالات نرید ان ننسخ 

In most cases, you will want to copy an existing “Standard” cabinet 
with similar function to the new design. For example, a new CRY 
cabinet should be generated from the standard. In this case click 


the “Browse” button. 


Select existing project to copy 2%) 


Look in: [© Projects RO 2 г E ordt 


(СЭ асада Energy Center - 20086 СЭ Ameren Fleet - 20285 متنا المڈ‎ EN 
(CJ AECI Essex - 20465 СЭ Aangleur - 20279 وع‎ 2% У هم‎ al $2 
(СЭ) АЕР Arsenal Hill - 20433 (СЭ äraucaria - 20092 

AEP Resource - 20141 ED Aries - 20437 المراد نسخه.‎ 


[Alberta Thermal - 20280 (СЭ Astoria Generating St: 
[ƏAlpart - 20030 С 200805 - 20088 


20 
File name: | 


Files of type; | * ملب‎ 


Select existing project to copy 


Look in: | © 5676500 سی تد‎ © í? í ° E> 


111 1 


61 


a 5 3 e 
ios انقر على مجلد المشروع لفتحه‎ 


File name: | € اختر ملف تو صیف | لمشر و‎ 
Files of tupe: Е 1 


Project Description file 


(мар)‏ لاظهارة (لجعل الخط 
اوضح) »ثم اضغط Open‏ 


Select existing project to copy 


Look in: | (C3 CABINET-WWamí ۶۵ م‎ E> ۰ 


9700000۷۵01 cabinet-W'warmf .wdp 


File name: | 97000-00867701 cabinet^w^w'amf.wdp 


Files of type: ۵۵ 


هذا يعيدنا الى النافذة الاصلیه/000 3l, ۰ Select Existing Project to‏ اصبح مکان 
ادخال اسم المشروع ممتلا 


Copy Project: Step 1 - Select Existing Project to Copy 


Enter existing project name Сору Active Project 


L:NCAD*StandardssStandard Cabinets ACE. 09*56 ۲6۰5000۴ Gas Turbine &CE. 08NDOCR'Y'O1NCABINET WwiamfN37000_00CRY01 cabinet^^w/a 


Note: if the active drawing is one of those to be copied to a new project: 
1. Cancel now. 
2. Open a different or a new drawing. 
3. Restart this command. 


اضغط OK‏ ء لتنتقل الى الخطوه التالية حيث تظهر النافذة التالیه والتي من خلالها تحدد موقع 
المجلد الذي تريد ان تحفظ المشروع Alas‏ 


Сору Project: Step 2 -- Select path and name for new project 


Save in: | CJ CABINET-wWwWamf «JO d E> am 


O0CRYOI cabinet-WWamf .wdp‏ 97000 گا 


Save as type: ہج‎ v 


. Save Ж الجدیدہ تم‎ 


Сору Project: Step 2 -- Select path and name for new project 


Save in: | چا‎ LOGAN NEW САВ v| OF emam 


File name: [LOGAN O1CRY02wdp 


Save as type: ہج‎ | J 


بهذا تکون انشئت ملف توصيف المشروع ۱۷00 في المجلد المحدد. 


النافذة التالية تسمح لك باختیار الملفات التي ترغب بادراجها في المشروع الجدید Cus‏ کل هذه 


الملفات موجوده في المشروع المنسوخ» وفي حال اردت نسخها جميعا اضغط الخيار Do ALL‏ 1 


(Drawing O Description 


NCABINE T w^w'amfs37 000A 00CR'Y'0100000001000.d ^. 
NCABINE T -ww amfs97000YA+00CR'Y0100000002000.d 
NCABINE T 2w^w'amfs3700Ch'B «O0CR'Y'01 00000003000. d 
NCABINE T 2w^w'amf*37000YD «Q0CR'Y'0100000001 000. c 
NCABINE T -w^w'amfs37000Y'D «00CRY'0100000002000.c 
NCABINETw^w'amfs37000Y D «00CR'Y'0100000003000.c 
NCABINE T 2w^w'amfs3700Ch'D «Q0CR'Y 01 00000004000.c 
NCABINE T -ww amfs 97000 D «00CR'Y 0100000080000. c 
NCABINE T w^w'amfs37000Y'D «00CR'Y'O1E 000001000. 
NCABINE Tw ^w'amfs37000 YD «Q0CR'Y'01FAO00001 000. c 
NCABINE ۲ -ww amfs97000YD «Q0CR'Y'O1G4000001000.: > 


by Section/sub-section 


View 


Select Drawings to Process 
Сору Project: Step 3 -- Select drawings to copy to new project 


Section/sub-section Project Drawing List 


L:NCADSStandards^... 
L:NCADSStandards^... 
L:SCADSStandards^... 
L:NCADSStandards^.... 
L:NCADSStandards^... 
L:SCADSStandards^... 
L:SCADSStandardss... 
L:NCADSStandards^.... 
L:ACADS Standards... 
L:SCADSStandards^... 
L:NCADSStandards^... 
Process Reset 


EIN 


Section/sub-section Drawings for New Project 


Select from the top list, 


insert into the bottom list. H 


بعد اختیار الملفات التي ترغب بنسخها اضغط الايونة Process‏ كي تنقل هذه الملفات الى 
النافذة السفلیه Selection‏ « اما اذا اخترتها جميعاً عبر الايقونة Do All‏ فانها تتحرك 
اوتوماتیکیاً الى النافذة السفلیه Selection‏ ء ثم اضغط ОК‏ 


Select Drawings to Process 


Copy Project: Step 3 -- Select drawings to copy to new project 


© Drawing © Description 


Un-select by Section/sub-section 


NCABINET -ww amf 97000YA+00CR'Y0100000001000.d 4 
\CABINE T -ww amf 97000A +00CR'Y0100000002000.d 
\САВІМЕТ -ww amf 97000YB+00CR'Y0100000003000.d 
\CABINE T -ww amf 97000 D +00CR'Y0100000001000.c 
NCABINE T -ww amf 97000YD+00CRY 0100000002000. c 
\CABINE T -ww ۵۸۰۲۰۹700070 +00CR'Y0100000003000.c 
NCABINE T -ww amf 97000 D +00САҮ0100000004000.с 
NCABINE T 3۸۵۱۲۱9۲001۲۲ «00CR ۱ c 
NCABINET -ww amf 97000 D +00САҮОТЕА000001 6 
NCABINE T ww'amf37000Y D «DOCR'Y'01FAO00001000.c 
NCABINET ۷۳۸۸۸ ۹۲0000+00 1 7 


زس لها لبقا 


Section/sub-section Project Drawing List 


Do All 


Drawings for New Project 


L:ACADS Standards‘... 
L:ACADSStandards*... 
L:SCADSStandards*... 
L:NCADSStandardss... 
L:ACADSStandards*... 
L:ACADSStandards*... 
L:NCADSStandards*... 
L:NCADSStandards... 
L:ACADS Standards‘... 
L:ACADSStandards*... 
L:NCADSStandards*... 


Section/sub-section 


Select from the top list, 
insert into the bottom list. 


تظهر النافذة التالية » وفیها يمكنك معرفة مااذا المسار الذي حفظت فيه المشروع صحیحاً ان كان 
كذلك اضغط ОК‏ وان كان خاطناً يمكنك تغیره بالتدیل المباشر في الشریط العلوي او عمل 


استعراض جديد بالضغط على browse‏ . 


Copy Project: Step 4 -- Enter Base Path for Project Drawings 


L:NCAD*ProjectsNLogan - 20245Logan, 00873068۱ NEW CABS 


Browse 


The base path above will be substituted for this path in the existing project: 
I*cadNstandardsNstandard cabinets асе_09\<дїБ-5000Ё gas turbine ace_03"00cry01%cabinet-wwam[fs 


Copies of the drawings will be copied to this new path. 
If the directory path does not exist, it will be created. 


Select Project-Related Files to be Copied 


dt) Location Codes (ос) 


Installation Codes [.inst) 
Ratings Defaults (.wdr) 

se [cat.mdb) Component Tagging [.wdx) 
Spreadsheet PLC ۱۸۵ Utility Settings [.wdi) 
RSLogix Import Mapping [.wdf) 

User Defined Attributes (мда) 


Terminal Audit Filter (wdn) 


(wdi) 


Title Block Setup ] 


Project Line Label: 


Component Description Defaults (.wdd) 
Catalog Lookup Datal 
Footprint Lookup Database [lookup.mdb) 


Family Code Mapping (wd. fam.dat) 


Wire Color/Gauge Label (.vdw) 


Schematic Lookup Database [schematic lookup.mdb) 


بالضغط على ok‏ تظهر النافذة التالیه ‹ من خلالها یمکنك البحث find‏ والاستبدال806|م160 « 


ان نغیر رقم المشروع. 
اختر la.‏ معینا ثم انقر Find and Replace‏ 


Copy Project: Step 5 -- Adjust new drawing file names 


20245/Logan 00873/LDGAN NEW CAB/37000Y4.« 00CR YO100000001000.dwa 


ECE[N M 


تظهر النافذة التالية » املئها ثم ‚ОК‏ 


37000 
00873 


L:/CAD/Projects/Logan - 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW САВ /97000ү5+О0САХ01 00000002000. dwg 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW САВ г97000ҮВ+00САХ01 00000003000. dwg 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW САВ г97000Үр+00САҮО100000001 OOO. dwg 
- 20245/Logan_00873/LOGAN NEW САВ /97000Үр+00САҮО100000002000. dwg 
- 20245/Logan_00873/LOGAN NEW САВ /97000Үр+00САҮО100000003000. وناك‎ 
- 202451. одап 00873/LOGAN NEW САВ 970000 +00САХУҮ0100000004000. dwg 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW САВ /97000Үр+00САҮО100000080000. dwg 
- 20245/Logan 0087370۵8 NEW САВ г97000Үр+О0САҮОТЕА000001000. و0‎ 
- 20245/Logan D0873/LOGAN NEW CAB/97000YD+00CRY01FA000001000.dwg 
- 20245/Logan Üü0873/LOGAN NEW САВ г97000Үр+00САҮО1 25000001000. dwg 
- 20245/Logan 0087 3/.06АМ NEW CAB/97000YD+00CRY01HA000001000.dwg 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW CAB/97000YD+00CRY01JA000001000.dwg 
- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW CAB/97000YD+00CRY01KA000001000.dwg 


L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L: CAD /Projects/Logan 


Find/Replace 


Find: 


Replace: 


C] Include drawing path 


DO ھی‎ 


تعود مباشرتاً الى النافذة ر Find and Replace‏ « لاحظ ان اسما الملفات قد تغيرت بالفعل . 


يمكنك ایضاً اختیار ملف مفرد ثم Edit‏ لعمل تغیرات عليه ثم ‚ОК‏ 


Copy Project: Step 5 -- Adjust new drawing file names 


- 20245/Logan 00873/LDGAN NEW CAB/00873Y4-«00CRY0100000001000.dwa 
L:/CAD /Projects/Logan - 
L:/CAD /Projects/Logan - 


20245/Logan D00873/LOGAN NEW CAB/D0873YA-«00CR YO100000002000.dwag 
20245/Logan (ü0873/LOGAN NEW САВ 20087 3ҮВ+00САҮО100000003000. dwg 


- 2024571 одап_00873/ ОБАМ NEW САВ ^0087 3р +00СА'Ү0100000001000. dwg 
- 20245/Logan D0873/LOGAN NEW САВ /00873Үр +00СА'Ү0100000002000. dwg 
- 20245/Logan 00873/LO0GAN NEW CAB/U0873YD-«00CR YO100000003000.dwg 
- 20245/Logan 00873/LO0GAN NEW CAB/00873YD-«00CR YO100000004000.dwg 


- 20245/Logan 00873/LO0GAÀN NEW CAB/00873YD-«00CR Y'O100000080000.dwg 
- 20245/Logan D0873/LOGAN NEW CAB/00873YD-«D0CR YO1EAO000001000.dwg 


20245/Logan 00873/LOGAN NEW CAB?00873YD+DDCR'Y01FA000001000. وہل‎ 


- 20245/Logan Q0873/LOGAN NEW CAB/00873YD-«00CR'YO1GA000001000.dwg 


- 20245/Logan 00873/LOGAN NEW CAB/00873YD+00CRY01HA000001000. dwg 
L:/CAD /Projects/Logan - 


L:/CAD/Projects/Logan - 


20245/Logan D0873/LOGAN NEW САВ 0087 ЗҮР +00САҮОТЈА000001 OOD. dwg 
202454 одап 00873/LO0GAN NEW САВ 00873۳0 +00САҮОТКА000001000. dwg 


L:/CAD/Projects/Logan 


АСАР /Projects/Logan 
L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD /Projects/Logan 
L:/CAD /Projects/Logan 
L:/CAD /Projects/Logan 
L:/CAD /Projects/Logan 


L:/CAD /Projects/Logan - 


L:/CAD/Projects/Logan 
L:/CAD /Projects/Logan 


الان جمیع ملفات الرسم التي اعدت تسمیتها نُسخت الى مجلد 


المشروع الجدید واضیفت آیضا الى المشروع الجدید في مدير М‏ 


. Project Manager . المشروع‎ 


м 


-ÜOCRYO1 - 01 - YA 
-DOCRYO1 - 02 - YA 
+00CRY01 - 03 - YA 
+00CRY01 - 01 - YD 
+00-۷01 - 02 - YD 
+00۷۵1 - 03 - YD 
-DOCRYO1 - 03 - YD 
+00CRY01 - 08 - YD 
+00CRY01 - 01 - YD 
+00-۷01 - 01 - YD 
+00CRY01 - 01 - YD 
+00-۷01 - 01 - YD 
+00CRY01 - 01 - YD 
+00CRY01 - 01 - YD 


إكمال تحمیل المشروع Complete the Project Setup.‏ 
الان وبعد ان اسسنا مشروع »وحصلنا على ملفات الرسم الخاصة بالمشروع الجدید » OS s‏ 
محتوی ملفات الرسم هذه ليست صحيحه فهي على الاقل مازالت تحوي بلوکات معلوماتها 
وعناوینها جائت من المشروع الاصلي المنسوخة منه » ومن الضروري هنا التاسیس لمحتوی 
صحیح لکتل العنوان Title Blocks‏ وکذا الحصول على المعلومات المرافقه لهذة الكتل. 


amarag- 9 


|LOGAN 01CRY02 RO 


fd LOGAN 01CRY02 RO 

ЇЗ 00873YA+00CRY0100000001000.dwg - 
ЇЗ 00873YA+00CRY0100000002000.dwg - 
FĀ 00873YB+00CRY0100000003000.dwg - 
JĀ 00873YD+00CRY0100000001000.dwg - 
FĀ 00873YD--00CR YO100000002000.dwg - 
ЇЗ 00873YD+00CRY0100000003000.dwg - 
ЇЗ 00873YD+00CRY0100000004000.dwg - 
ЇЗ 00873YD+00CRY0100000080000.dwg - 
FĀ 00873YD+00CRY01EA000001000.dwg - 
FĀ 00873YD+00CRY01FA000001000.dwg - 
ЇЗ 00873YD+00CRY01GA000001000.dwg - 
5 00873YD+00CRY01HA000001000.dwg - 
ЇЗ 00873YD+00CRY01JA000001000.dwg - 
FĀ 00873YD+00CRY01KA000001000.dwg - 
FĀ 00873YL+00CRY0100000001000.dwg 


а 00873Y5-00CRYO1EVOO2001000.dwg - 20005۷01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 
- =00CRY01 - 


a 00873YS=00CRY01GW001001000.dwg 
Аа 00873YS=00CRY01GW001002000.dwg 
а 00873YS=00CRY01GW001003000.dwg 
а 00873YS=00CRY01GW001099000.dwg 
ا‎ 00873YS=00CRY01GW003001000.dwg 
а 00873Y5-00CRYO1GWO03002000.dwg 
а 008731500080161۱ 003003000, dwg 


Set Up the Project Descriptions. تحمیل توصیفات المشروع‎ 


ان وصف المشروع يعني معلومات المشروع المستویه Project-Level information‏ التي 
ستقدم الى کل رسم في المشروع ¿ هناك ايضاً مجموعة بیانات لمستوی الصفحة Page-Level‏ 


وهو ماسيناقش لاحقاً. 


انقر بزر الماوس الايمن على عنوان او اسم 


المشروع المفعل ثم !5 Descriptions‏ . 


-YA 
-YA 
-YA 
-YD 
-YD 
-YD 
-YD 
-YD 
-YD 
-YD 
- YD 
-YD 
-YD 
-YD 


-01 
-0t 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 


01 - ۷5 


ستظهر نافذة توصیفات المشروع Project Descriptions‏ . 


- +00CRY01 - 
- +00CRY01 - 
- +00CRY01 - 
+0001 - 
- +00CRY01 - 
- +00۷01 - 
- +00CRY01 - 
+00CRY01 - 
- 1 


+1 
+01 


=00CRY01 -‏ ۔ 
00873Y5-00CRYO1GWO01001000.dwg - =00CRY01 - 01 - YS‏ ا 
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а 00 Add Drawings... dwg 
2800ھ‎ даал rawir .dwg 
а OC Reorder Drawings... „dwg - 
ا‎ O Remove Drawings... ۱۰٥ہو‎ 
А 06 برس‎ 
Да ос ).dwg 
ا‎ od Publish ۱ dwg - 
а 00 Settings... تب‎ 
a OC Exception List... وكا‎ 
а OC Properties... ‚фла 
um 0087 3TSSUUCRTUIEYUUZUUIUUU.dwg 


Project Description (for report headers and title block update) 


Cabinet Name Ein reports 
مم‎ iW iv r 
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Cancel 


كل بیانات الوصف ثطبق على کل الرسم .وبدايتاً هذه البیانات تطبق على AES.‏ العنوان لكل رسم 


لاحظ في الجهة الیمنی من النافذه السابقه هناك ثلاثه مربعات بها العلامه صح او مفعله ‹ هذه 
ТТЛ ГТКК Er‏ الرئيسي لی تقر اروس ك ترجا من 
الاوتوكاد الكهربائي . 


هذه الثلاثه العناصر المؤشر عليها يجب ان یکون موشراً عليها دائماً . 


عناوين البيانات هذه في أي تقرير اوتوكاد كهربائي قد تكون مساعده ومهمه جداً في متابعة عملك 
على المشروع. 


عموماً إملاء بيانات المشروع التي استلمتها من مدير المشروع Project Manager‏ والخاصه 
برقم المشروع «Project Number‏ والزبون Plant Name; ‹ Customer‏ . 


العنوانین )1 Title (line‏ و )2 Title (line‏ اول خطین من خطوط عنوان الرسم في AES‏ 
العنوان وهما نفسهما لکامل مجموعة الرسم . 


املاء اسم مدير المشروع e! Project Manager‏ المهندس ' Engineer‏ كما في النافذه 
اعلاه وكذلك تاریخ المشروع . 


انقر الصندوق *<* للذهاب الى الصفحه التالیه . 


Project Nescription (for report headers and title block update) 


бает) سے‎ 
бае. سے‎ 
бае سیت‎ 


Date [4] 040404 Clin reports 


انقر الصندوق ”>“ مره اخرى ستظهر النافذه التالیه ۲ 


هذه الصفحه او النافذه والنوافذ التاليه تحمل بيانات تاريخ التنقيح لكتلة العنوان . 
تذكر دوماً ان 0 Rev‏ يُستخدم ليرمز للمراجعه review‏ في بداية المشروع . 


املا بيانات التنقيح Revision data‏ حسب الحاجه لاي مشروع » وهذه البيانات ستطبق على كل 
صفحه في مجموعة الرسم عندما تستخدم اداة تحديث alis‏ العنوان Title Block Update‏ » 
كما سياتي معنا لاحقاً. 


Project Description (for report headers and title block update) 


Revision line 5 
Description [5] 
Date (5) 
[reserved] 
[reserved] 
[reserved] 
[reserved] 
[reserved] 
[reserved] 
Scale 
Approved 


Date approved 


هذه الصفحه او النافذه تحمل الخطوط الاخیره من بیانات التنقیح وكذلك الثلاث القطع الاخیره من 
بیانات كتلة العنوان . 


المقیاس Scale‏ هو عادتاً لیس للقیاس (Not To Scale)‏ او NTS‏ ء ویمکن ان يُترك فارغاً ء 
او اذا الرسومات سترسم بنفس المقیاس الذي غرف. 


التصويب «Approved‏ وتاریخ التصويب Date Approved‏ يُتركان فارغين . 


بعد اتمام ادخال البیانات انقر OK‏ » ستُحفظ المعلومات کجزء منوصف المشروع وسثطبق على 
رسومات المشروع Lanic‏ تستخدم اداة تحدیث کتله العنوان Title Block Update‏ . 


Drawing Descriptions. الرسم‎ А gi 


توصیف المشروع الذي تناولناه في البند السابق یعتبر معلومات تم ادخالها کغطاء للمشروع US‏ 
ملفاته أي معلومات تشترك بهها جمیح ملفات المشروع. بینما توصیفات الرسم قد تکون مختلفه من 


رسم الى اخر بمعنی انه قد یکون لكل ملف رسم توصیف خاص . 


. Drawing Properties تم خصائص الرسم‎ Properties 
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ГЕ] RISE T3K 11-1001 R1 


fel RISE T3K 11CJRO1 R1 
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Ореп 0100000002001 .dwg 
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Close 


Remove 
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x Drawing Properties... 
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Settings Compare... 


ستظهر نافذة خصائص الرسم Drawing Properties‏ . 


Drawing Properties 


Drawing Settings | Components | Wire Numbers | Cross-References | Styles | Drawing Format 


Drawing: L'*cad^projects'vise - 20113*rise {хр upgrade - 00927*r... 00927 «11CJR0100000001 001 . dg 
Drawing File 


Project: RISE 81 

Description 1: | м 
Description 2: | 9 
Description 3 — [TITLE SHEET T v 


[C] For Reference Only 


IEC - Style Designators 
Project Code: 
00237 


Installation Code: 


Location Code: 


۱ 


Sheet Values 


Sheet: Section: | 


Drawing: Sub-Section: | 


السطرین 1 Description‏ و 2 Description‏ لایتم تعبنتهما فهما معلومات خاصه بالمشروع 


السطر الثالث 3 Description‏ مخصص لوصف ملف الرسم المحدد او صفحة الرسم المحددة. 
ادخل رقم المشروع او كود المشروع في صندوق رمز المشروع .Project Code‏ 


The “Installation Code” box gets the Unit number, KKS Function Code, and Cabinet number from 


the drawing name. This is usually the cabinet name and is preceded by “=.”. 


Drawing Properties 


Drawing Settings | Components | Wire Numbers | Cross-References | Styles | Drawing Format 


Drawing:  ['*cad*projects'uise - 20113*rise tap upgrade - 00927*r...400927Y4«11CJRO0100000001001.dwg 
Drawing File 


Project: RISE 71 


Description 1: 


J 
3 
3 


۱ 
Description 2: | 
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Description 3: TITLE SHEET 


[C] For Reference Only 


IEC - Style Designators 
Project Code: 

100297 

Installation Code: 
801ل116ء'‎ ۰ 
Location Code: 
00000 


Sheet Values 
Sheet: ۱ 01 Section: 


Drawing: ۱ ۷۵ Sub-Section: 


Location Code الصندوق‎ 


The “Location Code” box gets the Equipment Code and Equipment Number from the drawing 


& o» 


name. This is usually preceded by ۰ 


الان جمیع البیانات التي تم ادخالها خفظت في ملف الرسم » ويمكن استرجاع هذه البانات او الکودات 
من قوائم المشروع بالنقر على Project‏ وهذا الاجراء یوفر الوقت وبقلل من نسبة الاخطاء . 


Drawing Properties 


Drawing Settings | Components | Wire Numbers | Cross-References | Styles | Drawing Format 


Drawing: [*cad*projects'vise - 20113%ise tap upgrade - 00827^r...400927Y«11CJR0100000001 001.dwg 
Drawing File 


Project: RISE T3K 11CJRO1 R1 


Description 1: 
All Installati - Project x 
Description 2: nstallations - Projec (х) 


=.11CJR01 
Description 3: : 


] For Reference Only 


IEC - Style Designators 
Project Code: 

00297 

Installation Code: 


=11/801 


Location Code: Include q 


00000 external list 
ject... 


Sheet: Section: 


Sheet Values 


Drawing: Sub-Section: 


وهذه القیم التي ادخلناها وفقا لمعیار التصمیم [EC‏ المستخدم في الاوتوکاد الكهرباني . 
في منطقة ال Sheet Values‏ وفي المربع Sheet‏ ندخل رقمین ك 01 وان احتجنا اکثر من ذلك 
نظیف صفر من الیسار ك 001 . 


وفي المربع Drawing‏ ندخل نوع الرسم Drawing Туре‏ . 


ادارة الرسومات فی المشروع Managing Drawings in a Project‏ 
في كل مشروع تقريباً سیکون من الضروري اضافة الرسومات لكي ثکمل المشروع . 

هناك الکثیر من الطرق لعمل ذلك ولکن يجب ان نفهم اولاً العلاقه بین ملفات الرسم و المجلدات 
ومدیر المشروع . 


نظام الرسم Siemens’‏ ینظم الرسومات ککبینه مفرده single cabinet‏ الى مجلد واحد . 
من كبينة المشروع »ولکن الاوتوکاد الكهربائي لایعتمد هذا التسلسل . 


مدير المشروع في الاوتوکاد الكهرباتي یعتبر أي رسومات تندرج تحت المشروع بغض النظر عن 
موقع تخزین هذه الملفات تمثل محتوی المشرو ع. 


المشروع في الاوتوکاد الكهربائي یشمل رسومات قد تکون مُخزنه في العدید من المجلدات ء وهذا 
یعاکس تماماً نظام الرسم والتوثیق سیمنس Siemens‏ . 


Add New Drawings اضافة رسومات جدیدہ‎ 


الخطوة الاولی في إضافة رسم الى مشروع هي انشاء ملف رسم فارع . 
استخدام هذه الطريقة سیولد رسم مضبوط تماما وفارغ المحتوی لکنه بكتلة عنوان معباءه . 


انقرالایقونه New Drawing‏ من قائمة مدير المشروع . 


9 - 9 ۲ 8 = 3ا ۳۵ 39 زور 
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ta LOGAN 018702 RO ^ 
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ستظهر نافذة انشاء رسم جدید .Create New Drawing‏ 


Browse... 
Browse... 


> 


ثم انقر ايقونة الاستعراض 
Browse‏ المقابلة ل 
Template‏ لتظهر القائمة 
التالية . 


Create New Drawing 


Drawing File 
Name: 


Template: LCADSStandardsNACE 20035Libsttle_blocks"SIETABLOCK_MS.d 


[Г] For Reference Only 


Location: n \саф\ргојесізМодап - 20245Моаап_00873Моаап new cab 
I*cadprojectsMogan - 202454одат_ 0087 3Чодап new cab 


Section: | 


Sub-Section: | 


Cancel Help 


Description 1: 
Description 2: 


Description 3: 


IEC - Style Designators 
Project Code: 


Installation Code: 


Location Code: 


Sheet Values 
Sheet: 


Drawing: 


DK - Properties 


8335 وكذلك‎ Model Space e)! فضاء‎ «Uy SIETABLOCK MS.dwt اختر‎ 


. viewport 


LJ Select template 


м езе x © Views w Tools ۴ 


Preview 


|м 


PS.dwt 


a sun6, c-size templa ss dwt 


SIETABLOCK PS.dwt 


Drawing Template [* dwt] 


Look in: | (Cile blocks 


Name = 
С Support 
С Templates 
Ба acad,dwt 


5 متا‎ sietablock, C.dwt 


Бал) SIETABLOCK, MS. dwt 


History 


My Documents 


Favorites 


Desktop 


< Ш 


File паге: 


Files of type: 


اختر SIETABLOCK MS.dwt‏ لانشاء رسم بفضاء ورقي فقط Paper Space‏ وهذا 
بستخدم بشکل نموذجي للرسوم التخطیطیه Schematic Drawings‏ « والجداول tables‏ 


Create New Drawing 


Drawing File Drawing اختر قالب الرسم‎ 


Name: 00872۳5 2 00 


Template: [АСАР\5!апдагбз^АСЕ 20095Libs*title_blocks\SIETABLOCK_PS.dw эй الذي‎ Template (.dwt) 


For Reference Only 5 5 

Location: I'^cad'projectsMogan - 20245Mogan_00873Mogan new cab . Open تعفر‎ | et استخدامه‎ 
I*cad'^projectsMogan - 20245 _صهوما‎ 0087351. ..:008 731۴520062۳0۲025 003006000. dwg 

Description 1: | 

Description 2: | J السابقه لا که‎ A aal تعو د الى‎ š 

Description 3: 120750 POWER DISTRIBUITION | 

ما es‏ ) تذكر اننا تناولنا هده IEC - Style Designators‏ 

Project Code: ۳ 5 " ۲ HE 

القائمه في بند سابق » وما عليك هنا 00873 

Installation Code: 


=.00CRY02 Drawing... Project... .( البیانات المعباءه فقط‎ Qual الا‎ 


Location Code: 


2۷03 Drawing... Project... 


Sheet Values 


بعد إتمام تعبئة البیانات انقر Sheet: 06 Section: OK‏ 


Drawing: ysl Sub-Section: 


| OK | ۱ Сапсе! Нер 


ستظهر نافذة الرسم o jala‏ » وكتلة العنوان معباه . 


بالعوده الى مدير المشروع ستجد ان ملف الرسم أظیف اوتوماتيكياً اليه c‏ وان ملف الرسم مُفعل ( 
بخط سميك) 


x 


u 2 - 9‏ لغ а x‏ 2 2 زور 


LOGAN 01CRY02 RO v 


$A 00873YD+00CRY01FA000001000.dwg - +00CRY01 - 01 - YD ^ 

JA 00873YD+00CRY01GA000001000.dwg - +00CRY01 - 01 - YD 

jÎ 00873YD+00CRY01HA000001000.dwg - +00CRY01 - 01 - YD 

PR. 00873YD+00CRY01JA000001000.dwg - +00CRY01 - 01 - YD 

j 00873YD--00CRYO1KAO00001000.dwg - +00CRY01 - 01 - YD 

j 00873YL--00CR YO100000001000.dwg 

ЇЗ 00873Y5-00CRYO1EVOO2001000.dwg - 20068۷۵1 - 01 - 5 

FR 00873Y5-00CRYO1GWO01001000.dwg - =00CRY01 - 01 - 5 

j 00873Y5-00CRYO1GWO01002000.dwg - =00CRY01 - 02 - 5 

j 00873Y5-00CRYO1GWO01003000.dwg - =00CRY01 - 03 - 5 

ÍA 00873Y5-00CRYO1GWO001099000.dwg - =00CRY01 - 99 - 5 

FR 00873Y5-00CRYO1GWO003001000.dwg - =00CRY01 - 01 - 5 

jÎ 00873Y5-00CRYO1GWO003002000.dwg - -00CRYO1 - 02 - YS 

PR, 00873Y5-00CRYO1GWO003003000.dwg - -00CRYO1 - 03 - YS 

3 00873YS-00CRYO2GWO003006000.dwg - =.00CRY02 - 06 - YS 
fd CAYUGA OM 
tell LOGAN 1811-0 R1 


إضافة الرسومات الى المشروع Add Drawings to a Project‏ 
الطریقه الاخری لاضافة رسومات الى مشروع هي استعمال الأداة Add Drawings‏ ۰ وذلك 
بالضغط بزر الماوس الایمن على اسم المشروع « ثم اختبار New Drawing‏ . 
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ta Е Close ۱ 
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= 0087 wg - +00CRY01 - 02 - YD 
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تظهر نافذة الاضافة ومنها نختار ملف الرسم المراد اضافته . 


في حال وجدت الملف المطلوب انقر add‏ ۰ واذا لم تجد الملف المطلوب انقر بسهم العرض اعلی 
القائمه عند الشریط Look in‏ للدستعراض والبحث ре‏ ثم انقر ‚айа‏ 


v е © کر‎ @ Views * Tools w 
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:Remove Drawings ازالة الرسومات‎ 


Type 

AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 
AutoCAD Drawing 


LJ Select Files to Add 


Lookin: | ۱۳ CABINET Ww amf 


E 97000Y5=00CRY01GW001002000.dwg 

ES7000ys=00cRv01Gw001003000.dwq 

ES o7000YS- 00CRYO1GWO001099000.dwg 

5 FA 97000Y5=00CRY01GW003001000.dwg 

E 97000Y5=00CRY01GW003002000.dwg 

Му Documents ES 97000Y5=00CRY01GW003003000.dwg 
رت‎ FA DETAIL-A.dwg 

۶ DETAIL-B.dwg 

۲۹ DETAIL-C.dwg 

ESDETAIL-D.dwg 

€ | | 

DETAIL-HA.dwg 

Desktop ES DETAIL-JA.dwg 


DETAIL-E.dwg 


Drawings (*.dwg) 


Mame = 


[= 


History 


Favorites 


TEST.dwg 
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File name: 


Files of type: 


دعنا نحذف الان ملف الرسم المسمی Detail E‏ من المشروع. 


. Remove 


а 


gm, ھا تا ع‎ = аә 


LOGAN 01CRY02 RO‏ | ثلا 


а 00873Y5-00CRY01GWO001099000.dwg - 200۴870۵1 - 99 - YS 
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El LOGAN ACCP22A| сору То. 


9 LOGAN ACCP23A 


fj] LOGAN ACCP24A Eze] 
їч Replat... 


و 


fl LOGAN СРА01 R1 


— Rename 
î LOGAN CRY 


FE LOGAN OM Properties 


ы LOGAN RMCPO11A R1 
full | ОСАМ ВМСРП1А R1 


يجب ان تتذکر ما قلناه سابقاً وهو ان مدير المشروع لا يعمل على مستوی المشروع او مجلد خزانة 
المشروع cabinet folder‏ . وهذا يعني ان ملف الرسم الذي تم حذفه لم يُحذف من مجلد 
المشروع المحفوظ على احد اقراص جهازك وانما خذف فقط من برنامج الاوتوکاد الكهرباني فقط . 


LOGAN NEW CAB‏ کا 


File Edit View Favorites Tools Нер 


Q Bak + QJ 7 £ ) Search E; Folders 8 


: Address | خا‎ L:YCADIProjectsiLogan - 20245\Logan_00873\LOGAN NEW САВ _ 
Folders x Name < 5ге Type Dat 


W007,siemens.netiw7211dept' مين‎ ÎI 00890YD+01CRM01SA001004000.dwg 107KB AutoCAD Drawing ЕП 
h 0819799-SHT-5.dwg 152KB AutoCAD Drawing 2و‎ 
Projects 819812.dwg 133KB AutoCAD Drawing 9/2: 
© Logan - 20245 819813.dwg 134KB AutoCAD Drawing 9j2« 
= ح‎ ARCHIVES cover.dwg 94KB AutoCAD Drawing — BH: 
& ©) Logan, 00873 b 98KB AutoCAD Drawing 10: 
2 © 1 کا‎ Logan 01 CRYO2 Ki. wdp 4KB WDP File 10% 

& [3 Hardware Keys Logan Custom Door.dwg 130KB AutoCAD Drawing 8/1: 

3 ح‎ LOGANIRMCPOIREV آگا‎ plot.log 2KB Text Document 10; 

2 Û LOGAN ACCP22A REV: v TEST.dwg 137KB AutoCAD Drawing 10: 


2 ` 2 


اذا انشئت مستقبلاً ملف رسم واردت ان تسمیه Detail Е‏ « وهذا الاسم كان لملف سابق تم حذفه ء 
هنا لن يقبل البرنامج وستظهر رسالة الخطاء التالیه . 


‚ Duplicate Drawing Filename 


۵ Drawing Filename already exists. Please select another drawing name or location. 


لتجاوز المشکله ء اذهب الى مجلد ملف المشروع السایق وابحث عن الملف القدیم الذي يحمل نفس 


الاسم ثم احذفه . 


استخراج تقاریر المشاریع 


Project Reports المشروع‎ > 

يتميز الاوتوکاد الكهربائي بانه یزودنا بعدد من التقارير المتعلقة بملف الرسم او المشروع 
ءبالاظافه الى المرونه الکبیره في التعامل مع کل نقریر . 

في هذا الفصل سنتعرف على كيفية تولید التقریر وعلی الطرق المختلفة لمعالجة صيغة التقریر . 


فاتورة المواد : Bill of Material (ВОМ)‏ 
فاتورة al gall‏ عبارة عن معلومات مرتبطه بمحتوی ملف الرسم او المشروع ء وهذة المعلومات 
ثمثل بقائمه المکونات المستخدمه في الرسم او المشروع » وتستخرج هذه البیانات من قاعدة بیانات 

الرسم او المشروع . 
هذه البیانات يمكنك اعادة ترتيبها او صیاغتها کتقریر واعادة تصدیره الى قاعدة بیانات المشروع 
او الاحتفاظ به ظمن ملف الرسم او المشروع . 


تخصیص ارقام للمکونات Assign Item Numbers‏ 
تخصيص ارقام للمكونات يتم في الاوتوكاد الكهربائي قبل e All‏ بانشاء فاتورة المواد ç‏ وفي هذه 
العمليه يتم تخصيص رقم لكل مكون من مكونات الرسم . 


لتخصیص ارقام للمكونات الرسوميه يجب ان تتاكد اولاً ان المشروع الذي تعمل عليه هو 
المشروع النشط او الفعال» ومن ثم اعادة بناء قاعدة البيانات كي تتضمن هذه المعلومات . 
النافذة التاليه موضح فيها ان المشروع نشط 


9 - 9 ۷ 8 = 9 2 8 زمر 


5 EXAMPLE PROJECT v 


D 


tl EXAMPLE PROJECT 


а 97000Y5-—EXAMPLÉSSWOO1001000.dwg - =, EXAMPLE - 01 
а 97000Y5-EXAMPLEGWUOO01002000.dwg - =, EXAMPLE - 02 
m 97000YD --EXAMPLEBAO0100000.dwg - =.ЕХАМРІЕ 
а 97000YD+EXAMPLE00000002.dug - —.EXAMPLE - 02 - YD 


للبدء بالترقیم اختر ايقونة اعددة بناء قاعدة البیانات Database Rebuild‏ . 
Ж L ча та‏ = 


ستظهر نافذة اعادة بناء قاعدة البیانات » وفي هذه الخطوه دائماً اختر Full Rebuild‏ » وهذا قد 
Ы‏ ربما وقت اكثر » 


Rebuild Database File 


Rebuild project database now? 
C:\Documents and SettingssKleinD2J*Appli.. ^enuNSupportsuserSEXAMPLE PROJECT.mdb 


4 Include wire connection processing 
m 


لاحظ شريط الاو امر اثناء تنفيذ العملیه . 


- \ Model | Layout / 


reading project database file . 
Data written out to project database table "WFRMZALL" and "WNETLST" 


Command: 


Q i9 وہ‎ @ v EH X . Numbers 
Lo—— % 


هنا a‏ قم البدابه г‏ 
ضع رقم البدايه وليكن ١‏ . 


Resequence Panel Нет Numbers 


Enter starting item number in box below, 
include leading zeros if desired. 


لاحظ الخیارات ( المشروع او ملف الرسم Te‏ 
المفعل بالکامل او ملف الرسم بحسب الاختیار Drawings to Process‏ 
A ( adiens‏ 
O Active drawing (all)‏ 


С) Active drawing [pick] 
. 016 ثم انقر‎ 


ستظهر النافذة التالیه اختر من جزئها العلوي ملفات الرسم ثم انقر معالجه Process‏ . 


Select Drawings to Process 
Select drawings to process 
Section/sub-section Project Drawing List © Drawing ©) Description 


E:SAutoCAD Electrical Training*...*97 0005 ZEXAMPLE G'w/D01001000.dwg 
E:-sAutoCAD Electrical Training*...*97000' 5 EXAMPLE G'w'ü01002000. dwg 
E:sAutoCAD Electrical Trainings... 97 000 D «EXAMPLE BAOUT 00000. dwg 
E:AutoCAD Electrical Training*...ectN37 000 D «Ex;AMPLE 00000002. dw 


Do Ай Reset LIn-select by Section/sub-section 


Section/sub-section Drawings to Process 


Select from the top list, 
insert into the bottom list. 


ستظهر النافذة التالیه وفي جزنها الاسفل تظهر ملفات الرسم التي تم معالجتها في الخطوة السابقه . 


Select Drawings to Process 


Select drawings to process 


Section/sub-section Project Drawing List © Drawing O Description 


E:sAutoCAD Electrical Training... 870005 ZEXAMPLE 3۱۷001001000. dwg 
E:sAutoCAD Electrical Training^...*37 0005 EXAMPLE W001 002000. dwg 


Do All Pri y Un- by Section/sub-section 


Section/sub-section Drawings to Process 


E:SAutoCAD Electrical Training"... 97 00070 +ExXAMPLE BA00100000. dwg 
E:*sAutoCAD Electrical Training^...ect*37000'Y D «EXAMPLE 00000002. dwg 


Select from the top list, š View 
و مه‎ the bottom B: тт Vie 


هنا سیفتح النظام کل ملف رسم تم اختياره » ویحدد موقع المکونات او العناصر ویخصص رقم 
لكل مکون item number‏ وعندما نتم هذه العملیه سنذهب لكل ملف رسم كي نرفق بالونات 
المکونات التي ستحمل الارقام وتجعل المرجع لفاتورة المواد مرئي . 


لتفعیل موشر البلونات انقر Panel Configuration‏ . 


0 i$ V @ :مذ هر‎ EB 2⁄ 6 


ستظهر .3335 ال Panel Configuration‏ « وفي الجزء Balloon‏ منها انقر Setup‏ 
تنویه بقية الاعدادات يجب ان تضل كما هي . 


Panel Drawing Configuration and Defaults (this sheet - 97000YD+EXAMPLEBA00100000) 


Item numbering Balloon Footprint layers 


Wiring "Level" defaults 


Default Spacing for Footprint insert Panel wire connection 


Multiple Inserts 1000 [ Scale report XYZ offset reference 
0.000 | X Distance | X offset 


0.000 | Y Distance Optional Y offset 


Attribute template insert Z offset 


Ыы sese ود‎ ( Sew ] etup Format: Panel wire 
С) by text height = connection text 


تظهر نافذة التحميل ( اعداداتها مثالية لكنه يمكنك تغيير مااردت ( 


Panel balloon setup 


Balloon Text 


Text Size 


Balloon Type Balloon Size 


© Diameter 10.000 


Arrow 


O Fit [0125 [ [margin) 5.000 | Arow Size 


© Circle 


O Ellipse 


С) Polygon 


B 


تذکر اننا نرسم الرسومات التخطیطیه في فضا الرسم النوذجي model space‏ ء وان البلونات 
يجب ان تُرفق بالاجهزه او العناصر في نفس الفضاء » لذا نفتح واحد من الرسومات التخطیطیه 
ومنه ننتقل الى الفضاء الورقي paper space‏ . 


انقر اداة (دراج البلون Insert Balloon‏ . 


اختر احد المکونات من شاشة الرسم لوضع البالون عليه . 


وهکذا کرر العملية مع بقیه مکونات الرسم حتی بصبح كل مکون فیالرسم برافقه بالون يحمل 


5 


رقمه . 


انتقل الان الى الفضاء الورقي لتتاكد ان البالونات ستکون مقروه وان حجمها مناسب للطباعه . 
کرر هذه العملیات على جسیم الصفحات التخطیطیه فى المشروع لتتاکد ان جمیع مکونات 
مشروعك تم تخصیص ارقام لها . 

وبعد تخصیص ارقام لمکونات المشروع ووضع البالونات علیها یصبح من السهل توليد فاتورة 
المو اد . 

تقرير فاتورة al gall‏ یحفظ کملف اکسل بعد تولیده » وهذة النسخه الالکترونیه سترسل الى متعقب 
فاتورة المواد في البرنامج » كما یمکن تنظیم وترتيب الاظهار لهذة النسخه ومن ثم ادراجها ظمن 
مجموعة الرسم (کجدول بیانات اکسل ). 


. Panel Reports انقر ايقونة‎ 


ستظهر $35 Panel Reports‏ « ومنها اختر Bill of Material‏ وفعل بقية الخیارات كما هو 


Format ثم انقر‎ =s 


Panel Reports 


Report Name Panel Bill of Material 
Bill of Material © Project Installation Codes to extract: 


С) Active drawing (AI 
O Blank 


©) Named Installation 
Include Nameplates 


Missing Level/Sequence Assignments : 
Include Cable/Connectors Installatior ] —À 


All the above 


nclude options 


List terminal numbers 


Include Jumpers Location Codes to extract: 


] Ful include schematic components 
not referenced on panel layout (AI 


O Blank 


Display option ۲ 
O Named Location 


© Normal T allied Format 

O Normal Т allied Format (Group by Installation#Location] 
O Display in T allied Purchase List Format 

O Display in "By TAG" Format 


[v] Freshen Project Database 


تظهر النافذة التاليه وفيها نرى الملف bompnl.set‏ ; ومسار الحفظ له » وهذا الملف یزود 
البرنامج بالمعلومات التي يحتاجها نظام البرنامج كي يولد فاتورة al gall‏ »ثم انقر OK‏ 


Report format settings file selection, report type =BOMPNL 


Select from report settings files listed below. 
This is a listing of files found that have a prefi« equal to the report type shown above. 


c:/documents and settings/klein2j/a 


Cancel 


ستعود الى النافذه السابقه OK l «а, Panel Reports‏ ‹ لتظهر النافذة التالیه » ومنها 
تحديداً في الجزء العلوي اختر ملف او ملفات الرسم بالنقر عليه لیظهر الملف الذي اخترته في 
النافذة السفلیه ثم انقر OK‏ . 


Select Drawings to Process 


Panel Bill Of Material : Select drawings to process 


Section/sub-section Project Drawing List (Drawing O Description 


E:*AutoCAD Electrical Training*...*3700(fY' S ZEXA&MPLE )3۱۸/ 0010011000. dwg 
E:SAutoCAD Electrical Training*...*37 0005 =EXAMPLE G'w'001002000.dwg 


Do All Process v LIn-select by Section/sub-section 


Section/sub-section Drawings to Process 


E:SAutoCAD Electrical Trainings... 97000 D +ЕХАМРІЕВАО01 00000. dwg 
E:*AutoCAD Electrical Trainings... ect*37000hYD «EXAMPLE 00000002. dwg 


Select from the top list, [I cv |] 
insert into the bottom list. X 


یتولد تقریر فاتورة المواد كما بالشکل 
Report Generator‏ 


Project Panel Bill Of Material for all locations [7 records] 

ITEM ۷ CATALOG МЕС DESCRIPTION 
8001681 ۱۱۲6 ۷۸ SYMMETRICAL RAIL 35mm x 7.5mm 1m SLOT 
88 SIEHENS END CLAHP 


38605362 PHOENIX CONTACT UNIVERSAL TERMINAL BLOCK - UK 5 N 
3003028 PHOENIX CONTACT COVER PLATE; 1.8 ММ, COLOR GRAY 
5531862 PHOENIX CONTACT CIRCUIT BREAKER, 1POLE, ТНЕВММАС 18А NORMAL, 180 AUX 
"600 6 PRNDUIT WIDE FINGER, SLOTTED WIRING DUCT 
95 02 0013 WORLD WIDE PRNEL, DEUICE, 876mm x 2000mm, PRE-DRILLED, w/ LIP 


< 


Header Breaks 


Time/Date L Add se only C] ådd page breaks 
Title Line ] Add e only [C Special breaks 


emm 
Project Lines ] Add st section only 


Installation/Location 


8 Рат Change Report Format 
Column Labels Оаа 5 یا‎ Add Special break values to header 
Edit Mode Put on Drawing Save to File Print 


[v]Squeeee O1 @2 O3 
C] Add blanks between entries 


Jah ان بعض المکونات او البلوکات لها مکونات فرعية ملحقه بها على سبیل المثال الفیوز‎ Lo 
User Post حامل الفیوز » وهنا سیظهر المکونین معاً کمکون واحد وهذا خطا ‹ ولتعدیله نختار‎ 
Qty x Subqty-->Qty, blank out Subqty تظهر النافذة التالیه وفیها نفعل الخیار‎ c 

الموضح ‏ ثم النقر OK‏ . 


Report Data Post-processing Options 


Select options[s] to apply to the report's data 
before passing it back to the report display dialog. 


[To modify these user options, edit the Post-process 
utility file listed in the AutoCAD command line window) 


[ ] OTY х SUBOTY x USERT unit cost = LISER2 total 
ا‎ x SUBOTY --> QTY, blank out SUBQTY 


ser function 3 


ستظهر نافذة تقرير فاتورة المواد المحدثه كما بالشکل ‏ ولحفظ التقریر انقر Safe to File‏ . 


Report Generator 


Project Panel Bill Of Material for all locations [7 records] 
ITEM QTY CATALOG MFG DESCRIPTION 


8001681 WEIDHULLER SYMMETRICAL RAIL 35mm x 7.5mm 1m SLOT 

8 8 SIEMENS END ۳۴ 

3085362 PHOENIX CONTACT UNIVERSAL TERMINAL BLOCK - UK 5 N 

3003020 PHOENIX CONTACT COUER PLATE; 1.8 MM, COLOR GRAV 

5531862 PHOENIX CONTACT CIRCUIT BREAKER, 1POLE, ТНЕВММАС 108 NORMAL, 180 AUX 
"600 6 PñHDUIT WIDE FINGER, SLOTTED WIRING DUCT 

95 02 013 WORLD WIDE PANEL, DEVICE, 876mm x 2000mm, PRE-DRILLED, w/ LIP 


< 


Header Breaks Squeeze O1 @2 O3 
6 ас жы ео (ааа page breaks C] Add blanks between entries 
Title Line ] [0 First section c 


only C] Special breaks Sort TTT 
Project Lines add [| [First section only Installation/Locatior 
Column Labels Cl Add First section only | ç Change Report Format 


Add Special break values to header 


تظهر نافذة الحفظ ‹ ومنها ثفعل الخیارین Excel spreadsheet format (.хіѕ)‏ و 
Include project "LINEx" values‏ لتکون صيغة التقریر اکسل ‹ ثم انقر OK‏ . 


Save Report to File 


Select: 
С) ASCII report output [as shown) 


($) Excel spreadsheet format [.xls] 
Include project "LINE x" values 


O Access aliae format (.mdb] 
O XML format [.«ml] 
O CSV comma delimited ASCII output 


Include project "LINEx" values 


First section only 


First section only 


Include labels as first data line 


First section only 


Cancel 


تظهر النافذة التالیه ومنها نحدد الموقع الذي نرغب بحفظ ملف التقریر فيه وكذا اسم الملف « ثم 


. Save انقر‎ 


«Jo d c ۰ 


Bi)breaker wire standards. xls 


Bi3cT1 - Interconnect Cable Li 
او‎ - Schloesser Interconn 
B) FILENAMEPARSE. xls 
ШЕП xls 

E) Fraction-Decimal-Millimeter. 


R4 
| پا‎ 
| ا‎ 


Select file for report 
Save in: (£3 My Documents 


(C355. S7 Adapter 

С ѕаче 

(C3 vIBROMETER 

СЭ WDPF Modernization project 


ET) ADD. xls 
EPIBOMPNL. xls 
گا‎ 


File name: | BOMPNL example. sls 


Save as type: | * xls 


Optional Script File 


C:\Documents and SettingssKlein02JMy DocumentstBOMPNL example.xls 


‘Your report has been written out to the file name above. 


Optional 


- ‘You can pass the report file to a script file. 
| Run Script This can provide a link to post-processing the data 


or automatically passing it on to another application. 


Close - No 5 je: 


We won't do anything more to this file right now so click "Close — No 


Script." Close the "Report Generator" window. 


We need a page to insert the BOM onto. The BOM will be inserted 


as a table, so we need a page setup with the "standard" table 
settings in place. A specially formatted page is already in place. 


الرموز الکهربانية لبرنامج الاوتوکاد 


Push Buttons 


E 
РВ ۳2 PH 8 
qeu PB — PB 
© a alo © о оТ 
۲۲۳1۷ ۲۳۲۳126 ۲۳۲16 ۲۳۲1۸, 
Push button, N.O, Push button, N.C, Mushroom PB, Mushroom PB, 
N.O, N.C 
зп 
2 DESCI 
FE 1 
РВ 
o o م اه‎ 
HP821.DW G HFe22 DWG 
Contact, N.O Contact, N.C, 


200+ 200+ 


6 
PELT 
ofto 


HFB 1 21. ٤۹ 
Illum FB, N.C, 
Mushroam Head 


لاحك 


0 


ZTN 
ПЕ] 
a 

۳۷۲۵۵ DWG 
Illum PB, 
Yellow Light 


Illuminated Push Buttons 


HFS 1 1ML ٤۹ 
Illum FB, N.O, 
Mushroam Head 


HF82A DWG 
Illum Fe, 
Amber Light 


ркт 
йты 
IE 
TEE 
HPB2C DWG 


Illum Ре, 
Cear Light 


۲۳۲11۹ 
Illum В, N.C, 


Кэ 
е 
HF82W.DW G 


Illum Ре, 
White Light 


۲۳۲116 
Illum FB, N.O, 


ELT 


3 


[ЕЛ] 
120 
۳۷۲8۵۲, DWG 
Illum FE, 
Red Light 


N 


М 
P4 


NH 


PEL 


(b) 


/ 


Pd 


кг 


HFB2B.DIWG 
Illum Ре, 
Blue Light 


Selector Switches 


ES 
g 8 ш 
SS SS, SS 
^ 1 e 
alex =a کے آے‎ 
۲1226 ۲٥112 DNG ۲٥12246 
Selector Switch, 


Selector Switch, 


Selector Switch, 
2 pos Maintained 


HSS112.DWG 
Selector Switch, 
2 pos Maintained 


2 pos Spr Rin from 2 pos Spr Rin from 
Shown NG Shown NG Left, Shown N Q Left, Shown N C. 
3 
ЦЗ р >] 
z S$ * 
ناس سا‎ Lv 1 SS 
ç oK e سم‎ Ф © el sc 
HSS112R.DWG HSS122R.DIWG HSS21.DWG HSS22.DW G 
Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, 
2 pos Spr Rtn from 2 pos Spr Rtn from 2004+ N.O, 200+ N.G 
Right, Show n N.O, Right, Shown N.G 
IES IEC Тєш! DESCI 
IEX? Tex? 34 IER 
s> E >> درد‎ 
L 3 1 3 1-3 3ا‎ 
Dm c | cm S cud c [ сок 
۲13.6 ۲12,6 HSS113L DWG ۲٣123. Di G 
Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, 
3 pos Maintained 3 pos Maintained 3 pos Spr Rtn from З pos Spr Rtn from 
Shown N Q Shown NG Left, Shown N Q Left, Shown N C, 
E І: اس‎ 
Hir Tex? ۱34 
55 E کک‎ 
INMI [3 1 3 
= ax a сш S 
۲11.6 ۲12.06 ۲118. Di G 
Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, 
3posSprRm from З pos Spr Rin from 3 pos Spr Rtn to 
Right, Shown N.O, Right, Shown N.G — Center, Shown NO. 
)سا‎ 
Dci E IEC 
IEE 62 رد‎ 28 
УУ RN SS 31 
L 3 l 13 4 1 " + Ue 
3 1— á 
5 ۱ رای‎ 5 aur o ] 0م‎ 5 oim 
Н5512%. DWG ۳۱۵۵114, لمانا ,۳۵۵124 بان‎ ۳5۵116, DWG 
Selector Switch, Selector Switch, Selector Switch, 
3 pos Spr Rtn to 


Selector Switch, 
4 pos Maintained, 


6 pos Maintained, 
Shown N Q Shown NG Shown N Q 
p 
SS SS 
+5 ii 
t А 2 H 
Jus. WEM, 1 
5 0000ای‎ Q ] j momma 
HSS118,DNG HSS128 DWG 


Selector Switch, 
8 pos Maintained, 
Shown NG 


Shown N Q 


4 pos Maintained, 


Selector Switch, 
8 pos Maintained, 


Center, Shown N C, 


2 5 
o] ишш 


۳5۵125, 06 
Selector Switch, 
6 pos Maintained, 
Shown N C, 


llluminated Selector Switches 


ES E 
112 En 102 ТЕҢ 
SSLT SSLT SSET SSLT 
` ^ pe 
Z الام‎ 25 A 0х za T 20x 
11٤۰ HSS122L Dw ذا‎ HSS112LI. OW G HSS1Z2LI. OW G 
Illum ك5‎ Switch, Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, 
2 pos Maintained 2 pos Maintained 2 pos Spr Rin from 2 pos Spr Rin from 
Shown N Q Shown NG Left, Shown N Q Left, Shown N C, 
Тєп 
m 1612 
مد[ 3 ہا 1-2 تسا سنا‎ 3 
s = e oxo s um al stm 
HSS112RI DNG HSS1Z2RL DN G 2551131, ONG HSS1Z3L DW G 
Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, 
2posSprRm from 2 pos Spr Rin from 3 pos Maintained 3 pos Maintained 
Right, Shown N.O Right, Show n N.C. Shown NG Shown NG 
TEL EC! IES ICH 
02 IG 92 ۱34 
SSLT SALT آادد آادد‎ 
3ا 117-3 و بیس(‎ 1-3 
o œm a [nm = DX al سے‎ 
۲11306 HSS1Z3LI. OW G ۲٣1 DG HSS1Z3RI DNG 
Illum Sd Switch, Illum Se Switch, Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, 
3 pos Spr Rtn from — 3posSprRtm from — 3posSprRm from З pos Spr Rtn from 
Left, Shown N Q Left, Shown N C, Right, Shown N.O, Right, Show n N.G 
192 EE 
SSLT SSLT 597 SH 
t v Ө! (8) 
= < XX um РА ES Pa EN 
HSS1138LO0WG ۲51228101 6 HSSZR, 6 HSS26.DWG 
Illum Sd Switch, Illum Sd Switch, Red Light for Green Light for 
3 pos Spr Rtn to 3 pos Spr Rin to Illum Sel Switch Illum Sel Switch 
Center, Shown NO Center, Shown NG 
„к wow uw 
ZTN Z Ҹ м сд 
Н552А DNG ۹ 8۹ ۲۸ , DWG 
Amber Light for Yellow Light for Blue Light for White light for 
Illum Sel Switch Illum Sel Switch Illum Sel Switch Illum Sel Switch 
SSLT 
1 
JTN 
HSS2C DWG 


Clear Light for 
Illum Sel Switch 


DEI 
IEC 
T 
о—=т© 


bz 


HLS22.DWG 
Limit Switch, 
200+ N.G 


HLSZ2H Di G 

Limit Switch, 
2nd* N.G- 
Held Open 


DE! 
162 
FS 


ото 


HPS22 DWG 
Pressure Switch, 
2nd+ N.G 


HTS22 DWG 
Temp Switch, 
2nd* N.G 


Limit Switches 


1 
182 105, єй 
LS کا‎ Ls 
یہ — به‎ 
۷ئ۳۲‎ HLS12.DWG HLS21.DWG 
Limit Switch, Limit Switch, Limit Switch, 
N.O N.G 2nd+ N.O 
TELL Ietti 
[ 
o о=15 ° 
۳٣1110016 HLS12HDWG гару арена 
Limit Switch, Limit Switch, 2nd+ N.Q- 
N.O-Hed dosed — H.C.-Held open Held dosed 
Pressure Switches 
190 E 
PS PS 
up У ere o° 
HPS11.DWG HPS12DWG HPS21.DWG 
Pressure Switch, Pressure Switch, Pressure Switch, 
N.O, N.G 200+ N.O 


Temperature Switches 


[ЕЛ] 167 1 

JEZE 00. TET? 

TAS TAS TAS 
۳۲۲51 1, ۵۷6 HTS12DWG HTS21 DWG 
Temp Switch, Temp Switch, Temp Switch, 


NO N.G 200+ N.O, 


HFSZ2.DWG 
Flow Switch, 
200+ N.G 


DECI 
IEC? 
FT 


کی 


HFLZ2, DWG 
Level Switch, 
200+ N.G 


۲۶۰226 
Pros Switch, 
200+ N.G 


ت۴76 
Flow Switch,‏ 
2nd+ N.O‏ 


HFL21. DWG 
Level Switch, 
2nd+ N.O 


۳۷۱۳۸۵2۵ 1, DWG 
Pros Switch, 
2nd+ N.O 


Flow Switches 


IEC 16 
Ira ۱3۳3 
FS FS 
B TET 
HFS11.DWG ۲۳۲۰۰006 
Flow Switch, Flow Switch, 
мо N.G 


Level Switches 


IELL‏ ہا 
ЕДС иле‏ 
FLT FLT‏ 
° جه 
HFL11, DWG HFL12, DING‏ 
Level Switch, Level Switch,‏ 
N.O, N.G‏ 


Proximity Switches 


تا 

(9-2 ine 

PRS PRS 
HPX11.DWG ۲۳۲۳۳۰۷۰120۸6 
Pros Switch, Fros Switch, 


N.O, N.G 


Foot Switches 


[ЄЎ] JEt 0 
Ele БЫ E 166 
FTS FTS FTS 
oma —— NH —— 
НЕТІ 1.015 HFT12DW G HFT21DWG НЕТ22 G 
Foot Sw itch, Foot Sw itch, Foot Sw itch, Foot Sw itch, 
мо N.G 200+ N.O 2nd+ N.G 
Pull Cord Switches 
TELL IBG 
[ЕГ] üEir 
кте PCS En PES 
PCS POS 
oho obo S° oo 
НРС1 1.0115 مم مم‎ 1, DWG HPC22 DWG 
Pull Cord Switch, Pull Cord Switch, Pull Cord Switch, Pull Cord Switch, 
N.O N.G 2001+ N.O, 2001+ N.G 
Anti-Plugging Switches 
DEC 
ت8‎ 8 pa Bi 
PLS PLS ks ЯЕ; 
a مسو‎ © p-o 
كيده‎ = 
۲۳۲ 6ئ‎ ۲۲216 ۲۳۲۰] 
Anti-Plgging Anti-Plgging Anti-Plugging Anti-Plgging 
Switch, NO Switch, N C, Switch 20+ МО Switch, ndt NG 


HTG22,DW G 
Toggle Switch, 
2nd+ N.G 


۳۲۲۵1128, DWG 

Toggle Switch, 

SPDT Rtrn from 
Bath 


HTG212B.DIWG 

Toggle Switch, 

200+ Rtm from 
Bath 


۲۲۲۷۰۰116 
Toggle Switch, 
SPDT Rirn from 

Bath 


مله 


c^ 


HTG212BR. DWG 
Toggle Switch, 
200+ Rtm from 

Bath 


۳۲۲321, بان‎ G 
Toggle Switch, 
2nd+ N.O, 


۳۲۲31121 DWG 

Toggle Switch, 

SPOT Rtrn from 
р 


TELL 
pre 
TG 
تلم‎ 
© 
HTG212LL DIA G 


Toggle Switch, 
200+ Rtm from 


HTG112LR.D'4 G 
Toggle Switch, 
SPOT Rtrn from 

Up 


ы ДЕ 

o 
HTG212LR.DW G 
Toggle Switch, 
200+ Rtm from 


Toggle Switches 


тєш 
Tex? 
TG 

مه 


۳۲۲۹312, بان‎ G 
Toggle Switch, 
NG 


HTG112D 6 
Toggle Switch, 
SPOT Rtrn from 
Down 


HTG212D. Di G 

Toggle Switch, 

200+ Rtm from 
Down 


۲۲۰110۹ 
Toggle Switch, 
SPOT Rtrn from 
Down 


HTG212DR.DWG 
Toggle Switch, 
200+ Rtm from 
Down 


[ELI 
۱3۳4 
TG 

ç 


۳۲۲۹311, بان‎ G 
Toggle Switch, 
N.O, 


HTG112.DWG 
Toggle Switch, 
SPDT Mhintained 


HT3212,DWG 
Toggle Switch, 
200+ Maint 


۳۲۲۹۵1 126, 0۷۷ 
Toggle Switch, 
SPOT Mhintained 


۳۱3212:06 
Toggle Switch, 
200+ Maint 


Photo Eyes 


IE IEL 
1672 DEL? 
PE PE 
© © © © 
CH К CNO 
HPE11.DWG HPE1 2 DWG 
Photo Eye, Photo Eye, 
но. N.C. 


Power Distribution Blocks 


PIE 


DESCI DESCI DER 
0۲32ا‎ 
ہے‎ DESC3 DESC3 
ت۲۳6‎ 666 
ini pon کی‎ Power Distribution Power Distribution 


Block, 3-Term Block, 3-Term ری‎ атат 
Q 5 Spacing Q 75 Spadng ‚О Spacing 


11 


IN EAr ND 
NC 


۲۱۲۵۹۱۲۵۷۶۵ 
Time Delay Relay, On Delay Сай 
with Terminals 


11 TD 
تین‎ Qop 
84 
ma 88 
۱۷۲۵21۷۲, DWG HTDZZNT. DS 


Time Delay Cantact 
On Delay N.C.-T O 


w Тит» w Тит» 
11 TD 
۹9 Io Ою 
188 DEt 
HTDZ1IT. DG ۲٢٢22. 
Time Delay Cantact, Time Delay Cantact 
Inst М.О. Inst N.C. 
w Tims w Tims 
11 
DESC1 
DESC2 
OFF ELAY ND 
NC 
۲۲۲1۲۲۰۷۰۵98 


Time Delay Relay, Off Delay Сай 
with Terminals 


11 11 
Oe 20 Сето) 
ша 88 
HTD21FT.DWG HTD22FT.DWG 


Time Delay Cantact, Time Delay Cantact 
Off Delay N.O.-T.O. 


Off Delay N.C.-T.C. 


w Тит» w Тит» 


TD 


OFF TELAY МП 
NG 


۶۲۳1۲.۸۵ 
Time Deby Relay, 
OFF Delay Ми Сай 


Time Delay Cantact, 
On Delay N.O.-T.C. 


TD 
DESCL 
С) DESLE 
N ELAY ND 


۲٢1۷۰.۷۸ 
Time Delay Relay, On Delay Cail 


n 1601 

DEC? DIEL? 

TD TD 
9° S 


۲۱۳۲۵2۹۱۷۰۵۶۸۵ HTD22N.Dw&s 
Time Delay Cantact, Time Delay Cantact, 
On Delay N.O.-T.C. Оп Delay N.C- TO. 


TI TD 
|| N 
пиг! DEN 
DEC? DESC? 
۲۲211.0۵ HTD22L DWG 
Time Delay Cantact, Time Delay Cantact, 
Inst N.O. Inst N.C. 
TD 
DESCL 
DESC2 
OFF ELAY ND 
NC 


۲۲٣ 
Time Delay Relay, OFF Delay Сай 


IEA 160 
162 DEC? 
TD TD 
يه‎ oyo 
HTD21F.DWG HTD22F.DWG 


Time Delay Cantat, Time Delay Cantact, 


Off Delay N.O.-T.O. — Off Delay N.C.-T.C. 


TD 
ابد لا‎ 
DESC2 

N Ear ND 
NC 
HTD1NH.DWG 
Time Deby Relay, 
On Delay Ми Cail 


CR CR 
|| N 
6| ПЕС! 
DEC2 DEC? 
HCR21.DWG HCR21.DWG 
Relay Cantact, Relay Cantact, 
N.D. NC. 
CR CR 
OI O ONO 
DIEA TEC 
DEC2 DÉC? 
HCR21T.D'wG زرا‎ 221.646 
Relay Cantact, Relay Cantact, 
М.О. м Trms N.C. м Tmz 
LR 
DESCL 
0 DESCe 
NU 
NC 
HLR1U.DWG 
Unlatch Сай 
LR 
DESC1 
o(u)o DESCe 
NU 
NC 
HLR1UT.DWG 


Unlatch Сай 
with Termin als 


LR 


DER 
1622 


HLR22T.DWG 
Latch Cantact, 
N.C. и Trms 


LR 
Ol ۵ 


HLR21T.DWG 
Latch Cantact, 
N.O. ж Trms 


Relays 


CR 
DESCI 
DESCƏ 
DESC3 
NU 
NC 
HCR1.DWG 
Relay Cail 
CR 
DESC 
DESCE 
ND 
NC 
HCR1T.DWG 


Relay Cail 
with Termin als 


LR 
DESCI 
(D DESCE 
ND 
NC 
HLR1.DWG 
Latch Сай 
LR 
DESCL 
o(Do DESCE 
ND 
NC 
HLR1T.DWG 
Latch Сай 
with Termin als 
LR LR 
|| 
188 Did 
HLR21.DWG HLR22.DWG 
Latch Cantact, Latch Cantact, 
N.D. N<. 


Wire Markers 


- REB- - BLK- -WHT СЕМ: 


НТО REDDWG HTO PBLKIDWG —— HTO WHT.DWG НТО GRN.DWG 
Dumb Wire Label, Dumb Wire Label, Dumb Wire Label, Dumb Wire Label, 


Red Black White Green 
BLU- = PELs EE ORY- 
HTO Видом HTO_YEL DWG НТО CRG.DW G HTO 208۷,06 
Dumb Wire Label, Dumb Wie Label, Durnb Wire Label, Dumb Wire Label, 
Ble Yellow Orange Grey 
AX XXXX UXXXXX 


۲۳۲۱۱۳6 HTO 2,0015 НТО 8,0015 
Dumb Wire Label, Dumb Wire Label, Dumb Wire Label, 
You Type You Туре You Тере 


Terminals 


123 
U U [1] 0 


НТО 01. DING ۲۲۲۵۸۱۵1, DING ۲۲۲۵۵۵1, DING ре 
Terminal (dumb), Terminal, Terminal, S we 
- quare (wire num 
Square Square v Wirett — Square v ۶ changes) 
© Ó Ф Ф 
۳۲۲۵ 02 DG ۳۲۲۵۷۸۸۵۵, DWG ۲۲۲٣۰٢۲۳ DIN G ین‎ $ 
Terminal (dumb), Terminal, Termin al, Round (vire " um 
Round Round м Wires Round м Termtt changes) 
13 


° ° D T 


HTU 03 DWG ۳۲۲۵۷۸۱۵۵, DWG ۳۲۲۵۵۵۵ DNG ШИШЕ 8 
Termin al (dumb), Termin al, Temin al, Hex (wire mum 
Hexagon Hes w Wirest Нен w Term# changes 
© © 4 Ф 
HT) O4DWG — HTOWOLDwG нтооодонсә "004086 
Terminal (dumb), Terminal, Termin al, Diamond (w ire 

Diamond Diamond w Wire# Diamond w ۵ 


num change s) 


۸ А А А 


HTO_OS DG ۳۲۲۵۷۷۱۵۵6, DWG HTDODS DIN G پا ی‎ ° 
Terminal (dumb), Terminal, Termin al, Triangle (wir " 
Triangle Triangle w Wires Triangle w Тетп# xurm chan وەو‎ 


Connectors - Wire Number Change 


160 اتال 
EX2‏ 0282 
FJ PJ‏ 
e ۷‏ 
HCN1PJ, DWG HONLE. DWG‏ 
Connector, Connector,‏ 
Wire # hange Wire # hange‏ 
PluqiJack 3а4фР1ид‏ 
ЕҢ EH‏ جا БЕ‏ 
Pd-l RAFI‏ 
E P ic » «‏ > 
P Р‏ 
DNG‏ ى_ Намі‏ ۱16 
НАМІР Омо HCH1_P.DWG Connector, Connector,‏ 
Connector, Connector, Wire # Change Wire + Change‏ 
Wire + Change Wire # Change Flug Right or Up Plug Left or Down‏ 
Plug Right or Up Plug Left or Down Combined Tag/Pin Combined Тад Рі‏ 
DESCI DESCI‏ 
же БЫ БЫ‏ ۱3:3 
۳1-1 ۳-1 رم Р.)‏ 
K >, 2‏ 
1.DWG HCN1 11:‏ | 
DWG Connector, Connector,‏ ۳۱۵۷۱۰ 6۹ ۳۱۵۱۱ 
Connector, Connector, Wire # Change Wire # Change‏ 
Wire # Change Wire # Change Jac Rigitor lp Jack Left or Down‏ 
Jack Right or Up Jack Left or Down Combined Tag/Pin Combined Tag/Pin‏ 
DESEL 122‏ 
IEX‏ 02 
Ра Ра‏ 
c <<,‏ 
DWG‏ طلم ۲۰۰۷۳۸6 
Connector, Connector,‏ 
Change‏ ٭ Wire # Change Wire‏ 
Plug/'Jack — 2nd* Jack/Plug‏ +20 
IEA DESCI‏ 
ЕІ ЕТІ‏ 
IGE 03 1872‏ 
خر PJ PJ PJ-1‏ 
< > 
P> < p‏ 
HCNZP ۷۷۵ HCN2 1,۵۵‏ 
HCh2P .DWG ۲۰_06 Connector, Connector, Wire‏ 
Change, 2+‏ ٭ Connector, Connector, Wire Wire # Change‏ 
Wires Change — # Change, 200+ 2+ Plug Rt or lp Plug Lor Dn‏ 
2nd* Plug Rt or Up Plug Lft or Dn Combined Tag/Pin Combined Tag/Pin‏ 
DESA DESCI‏ 
DEME DERE єн 05-2‏ 
Tex? IEC?‏ 
Ры PJ ЖИ FI‏ 
na >, < 2‏ 
HONZ. DWG HCN2 DWG ۲۷_46 HCN2 J.DWG‏ 
Connector, Connector, Connector, Wire — Connector, Wire‏ 
Change, 200+‏ ٭ +200 Wire # Change Wire # Change  ٭ Change,‏ 
Jack 200+ Jack Jack Ft or Up Jack Lit or Dn‏ +200 
Rt or Lp Lft or Dn‏ 


Combined Tag/Pin Combined Tag/Pin 


Connectors - No Wire Number Change 


88 
۳1-1 


& 


HOD 1881 DNG 
Connector, 
No Wire + Change 
Jad Plug 
Combined Tag/Pin 


Норі Pi.DWG 
Connector, 
No Wire + Change 
Plug Left or Down 
Combined Tag/Pin 


er 
PJ-1 


۳۷2۱11: 
Connector, 
No Wire + Change 
Jack Left or Down 
Combined Tag/Pin 


80 
PJ-1 


» 


HCO1PJ1. DNG 
Connector, 
No Wire + Change 
PlugPJack 
Combined Tag/Pin 


[tajni 
(2 
P.J-Í 
> 
HCD1P_1.DWG 
Connector, 
No Wire + Change 
Plug Right or Up 
Combined Tag/Pin 


еа 46 
Connector, 
No Wire + Change 
Jak Right or Up 
Combined Tag/Pin 


1 Тє 
Era IEL 
PJ РЈ 
Р >, <, 
۸۳) HOD UPF. DWG 
Connector, Connector, 
No Wire ۶ Change No Wire € Change 
PlugJack JadjPlug 
16 ١ 
IEX JE 
pl Р 
> < 
٣۳۰6 ۲1۵۹ 


Connector, Connector, 
No Wire + Change No Wire € Change 
Plug Right orUp Plug Left or Down 


لا[ 
IESE Ie:‏ 
РЈ‏ لم 
K >‏ 
۲۳۰146 ۲۳۴13۹ 
Connector, Connector,‏ 


No Wire + Change No Wire + Change 
Jak :وت‎ lp Jack Left or Down 


Connectors - No Wire Number Change 


HCO2JP1. DNG 
Connector, 
No Wire + Change 
20+ Jack/Plug 
Combined Tag/Pin 


101 
ieit? 
PAI 


۳۵۵2 P1.D'4G 
Connector, № 
Wire # Фа, 2nd* 
Plug Lf or Dn 
Combined Tag/Pin 


ELL 


РЕ 
> 


۲۳۳۸(۹ 
Connector, No 
Wire # Фа, 2nd* 
Jack Lf or Dn 
Combined Tag/Pin 


[stel 
Hm] 
مر‎ 


۲٣۳1,۹6 
Connector, 
No Wire ٭‎ Change 
20+ Plug/Jack 
Combined Tag/Pin 


111 
[snl 

PJ- 
> 


HCOZP _1, DWG 
Connector, № 
Wire # Фа, 2nd* 
Plug Rt or Up 
Combined Tag/Pin 


198 
Pdi 


۱۳۵۵2 1.DWG 
Connector, No 
Wire # Фа, 2nd* 
Jack Rt or Lp 
Combined Tag/Pin 


(continued) 
ESL IES 
Era E2 
PJ РЫ 
Р > =<. 
HCD2PJ, DWG HCO2JP.DWG 
Connector, Connector, 


Mo Wire + Change No Wire + Change 
Znd* Pug/Jack ^ Znd* Jack/Plug 


I€ 271 JESA 
ملاع‎ 152 
[РШ P.J 

P > < F 
۲۳۶.6 HCD2 P.Di4G 
Connector, Connector, No 


ho Wire € Change Wire # Фа, 2nd* 
Znd* Plug Rt or lp — Plug Lt or Dn 


3 
E EGEE 
P.J P.J 
K >, 
HCD2) DN G HCD2 0۷ 
Connector, Connector, 
No Wire # Chg No Wire ٭‎ Chg 
20+ Jack 20+ Jack 
Rt or Lp Lft or Dn 


Standard Pilot Lights 


ET ET ET 


ГО] DESCI ра? DESCI ОЇ DESCI 
MM. DESC? АША DEsSce АЛА DESCE 
HLT1R.DWG HLT1G DNG HLTI A DWG 
Pilot Light, Red Standard Pilot Light, Green Standard Pilot Light, Amber Standard 

UT, LT, UT, 
DESCI DESCI DESCI 
@ DESC? LO DESCE e DESC 
HLT1B.DWG HLT1W.DW G HLT1G DWG 
Pilot Light, Blue Standard Pilot Light, White Standard Pilot Light, Clear Standard 
LT 
1 DESCI 
КАЛА DESCe 
HLT1 DWG 


Pilot Light, Yellow Standard 


Press to Test Pilot Lights 


UT, LT,‏ — مر 
DESCL DESCI‏ 
DESCƏ aA DESCƏ s DESCƏ‏ )248 
HLTIRP, DIN G ۲۳۱۰۸| HLT1#P.DW G‏ 
Pilot Light, Кей Press to Test. Filot Light, Green Press to Test Pilot Light, Amber Press to Test‏ 
DT, — LT, LT,‏ 
DESCI DESCI‏ 
DESCE‏ اپ 72562 e 72562 AB,‏ 
HLTA YP, ۵۹ HLT1PP.DW G НЕТ Ар, DWG‏ 
Pilot Light, Yellow Press to Test Pilot Light, Blue Press to Test Pilot Light, White Press to Test‏ 
ET‏ 
оў DESCI‏ 
o7 DESC2‏ 
НТІ CP.DW G‏ 


Pilot Light, Clear Press to Test 


Neon Pilot Lights 


ET. ДҮ, T. 
DESCI DESCI DESCI 
e DESC? Gi DESCE e DESC 


HLTIRN DNG انا‎ 11 AN DWG HLT1 CH DWG 
Pilot Light, Red, Neon Pilot Light, àmber, Neon Pilot Light, Clear, Neon 


Master Test Pilot Lights 


Ж 
Ed É 
О 
HLTLAM DING 
Pilot Light, Amber, Master Test 


LT 
X. 
ا‎ 
HLT1GA.DWG 


Pilot Light, Green, Master Test 


DESCL 


DESCI 
DESCE 


DESLE 


LT ET 
x 


DESC] у 
۳ 


032 O 
НЕТ АМ, DWG HLT1 CM DIA G 


Pilot Light, White, Master Test Pilot Light, Clear, Master Test 


DESCI 
DESCe 


ЕТ 
S 


| ч 
HLTIRM DING 


Filot Light Red, Master Test 


LT 
rof 
A 
۲۱۹ 


Pilot Light, Blue, Master Test 


DESCI 
DESCE 


DESCI 
DESCe 


Lt 
4 DESCI 
JO! DESC? 


HLTA M DWG 
Pilot Light, Yellow, Master Test 


ш DESCI 
DESCA 


HANIH DN G 
Harn 


WDDOT.DWG 
Dot 


Miscellaneous 


ABU 
DESC 
DESCe 
۲۳۵۳۷۱1۰۹" 
Buzzer 
PAT BAT 
т“ Ы M 7 
г ibis 
HEAL DING HBA1R, DN G 
Battery Battery 
= ہرم‎ 
HGND2 DNG HGNDL DWG 
Ground Ground, Chassis 


АВЕ 
DESCI 
DESCE 
۲۱۵۸۷۱ ۵, DWG 
Bell 
VM АМ 
IEH EL 
TENE TIERCE 
۰۰۵۹ HAMI. DWG 
Volt Meter Amp Meter 
SU 
SUP 
۲,۹" ۲5 DWG 
Suppressor Suppressor 


(notag) 


ІСІ 
JBA 
" m 
OHMS R 
e > 
HRE1T. DN G ۲۴6 


Fined Resistor, 


Еней Resistor, 
w Terminal Pins 


Вон w Trm Pins 


ابد 
[Eit 04 о го‏ 
Ms о‏ 
VR‏ 
161 
02 
۵۹ ۰۱۱ 


Variable Resistor — Variable Resistor 


те! угул 
2ا‎ 1622 
D I 
oppo Heo 
HDI1TDWG HDI1TR. Di G 
Diode, Diode, 


w Terminal ns w Terminal Pins 


TEL JEL 


[s] ولا‎ 
D 
۲٢۳11:0466 ۲۳۲1086 
Zener Diode, Zener Diode, 


w Terminal Pins w Terminal Pins 


Variable Resistor 


Electronics 


DECI 
TESA 
C" Eire 
HHS R 
^^y 
۲۷۶۲1, اجان‎ HRE1B.DIW G 
Еней Resistor Еней Resistor, 
Вон 
IEC! م هم‎ 
1:12 
VE оних 
SER TE 
[5] 
۲۷۷116 ۲۷۸۸۷1124, G 


Vari able Resistor 


EJ TESA 

112 062 

D D 

h H 

۲۳1۵ ۳۷۱۵118, DWG 
Diade Diade 
4 
ШЕ Шз] 

D D 
HDI12.DWG HDI12R.DWG 
Zener Diode Zener Diode 

DEC] TEA 
DELI ۱34 
САР САР 
Н مان‎ 
HEAL DWG HCAIT.DWG 
Capacitor Capacitor, 


w Terminal Pins 


Receptacles 


HCNIRDUP.DWG | HCNIRSGL DWG 
Duples Receptacle Single Receptade 


Generic Boxes 


Dv 
10601 
۲۳۷۰۱1۰۱۰۰۹ 
Generic Device Вон 
2-Termin als 
Dv Dv DV DV 
& D D @ D © 
1001 
бй 102 Ex 
HD'71TE.D'A G Номт, О HD'Z1TC.DIAG HO'1 TB, Di G 
Generic Device Вон Generic Device Вон Generic Device Bos Generic Device Вон 
3-Termin als 3-Termin als 3-Termin als 3-Termin als 
Dv Dv 
IE 
۱3۳4 IEL? 
HDI TFL DNG HD^Z1TF. Di G 


Generic Device Вон Generic Device Вон 
4-Termin als 4-Termin als 


Stand-Alone Cross Reference 


[з] ® Gs 


HA2S1 REF.DWG  HÁ3S1 REF.DWG HASS1_REF.DWG 
Source, Source, Hexagon Source, 
Rectangle Ellipse 


HAZ2Di1 REF.DWG HA43D1_REFDNG ۲۳۵1_۵۹ 
Destination, Destination, Destination, 
Rectangle Ненздоп Ellipse 


Wire Arrows - Reference Only 


DESCP ۷ 
DESC1 DESCI DESC1 
> 62 ۸ 0. DESCE 
۲۵11,06 ۲۵12, G ۲۵1+3, DWG HAIX DWG 
Wire Arrow (Ref) Wire Arrow Ref) Wire Arrow (Ref) Wire Arrow (Ref) 
General Left General Up General Right General Down 
DESC1 DESCI A 
< DESCI DESCE DESCe DESCI 
JESC2 № DESC2 


۲۵1۷۰] G HA1XZ2N, DIA G HA1X3N, DN G ۳۵1:4۷ DIA G 
Wire Arrow (Ref) Wire Arrow (Ref) Wire Arrow (Ref) Wire Arrow (Ref) 
Tail Left Tail lp Tail Right Tail Down 


FU 


ماه 


HDS21FL DWG 
Fuse, 2nd* 
Switch Left 


FU 
۲۱۲,۷ HFLIZ DWG 
Fuse (no tag) Fuse 20+ 
FU FU 
„ЖУ, © 
۲۳21.6 ۲۴۰116 
Fuse, 20+ Fuse, 
Switch riqht Switch Left 


Fuses 


FU 


لآ 


۲۲۴۷ 
Fuse 


FU 


А25, 


HDS 16 
Fuse, 
Switch Right 


Disconnect Switches 


olo 


o s ہا‎ 
۲٣۴216 ۲21116 
Disc Sw itch, Disc Sw itch, 
200+ Ашин Contact N O, 
JEX? 
DS 
sr 
HDE 21F. DWG 


2nd+ Fused Disc 
Switch 


۱۳۵۱۵۸۵ 
Disc Sw itch 


HDS 11F.D'4G 
Fused Disc Sw itch 


۳۱۵۵211۲, 0۵ 
Circuit Breaker, 
ûy Contact N O, 


тє 
TEX? 
CB 


1 
— nN 


о оту, 


۲۳۳216 
Circuit Breaker, 
2nd+ Thermal 


IESO 
Tex? 
CB 


p 
o 
HCB21M DING 


Circuit Breaker, 
200+ МСР 


۲۵211. Di G 
Circuit Breaker, 
200+ MCP w CL 


Circuit Breakers 


HCB1 DWG HCEZ DWG 
Circuit Breaker, Circuit Breaker, 
1-Pole 200+ 1-Pole 
Ies 
DESE 
С 
о бү, 


HCB11TH.D4 G 
Circuit Breaker, 
Thermal 


TESA 
DES? 

A 

o مان‎ 
HCB11M DWG 


Circuit Breaker, 
MCP 


+280 


HCB11NL. Di G 
Circuit Breaker, 
MCPw CL 


Motor Control 


M 


DESCI M 
C DESC2 DESCI MOT 
DESC3 DESC2 DESCI 
ND DESC3 © DESCE 
NC E DESC3 
۵6۹ ۹ 
Motor Starter Coil Motor Starter Coil w Terminal Pins Single Pasa Motor 
DESCI || N OJ lo ONO 
DESCE Eu ign gu ipu 
HMOISDWG ۵6۹ 9922 09 HMS21T.DWG — 6 
Three Phase Motor w . . 
Ground Conne ction ۲ Fa ҮР E гои = M M i ди M Sontag me 


وا 
Ë в а а‏ 
ke 180‏ 
HOLU 1,0105 HOL21.DW)G HOL211 DWG HOLZ2I DIN G‏ 
Overload 200+ Олекіо ad 200+ Overload, 2nd* Overload,‏ 
Contat N.O, Contat N.G‏ 
Capacitors‏ 
DECI э [эь]‏ 
DEC 062 22 Ia‏ 
CAP CAP CAP САР : 7 |‏ 
Hgo оо o] CAP‏ [ 
IE‏ 
1۴72 
HCA21.DW G‏ ۵۹م HCA1 DNG HCA1T,DWG‏ 
Capacitor Cap acitor, Cap acitor, Cap aitor 1 ۵136‏ 
w Terminal Pins KVAR 200+ KVAR Capacitor, Three Phase KVAR‏ 
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۳۱۸۹۴10, DWG 
Transformer, Dual 


НХРІРТ, Ои 
Transformer, PT 


الاك 


DESC1 
N.D. DESCE 
۳۷۱۵۱۸1, ان‎ 
Solenoid, SY N.O, 
الات‎ DESCI 
/ VESCE 


HS'V1M.DIWG 
Solenoid, Manual Reset SV 


SIL 


к —— * 


Transformers 


ык Р, 


еи — ХЕ 
ше ~ 


۳۱۸۹۴ 1, ان‎ G 
Transformer 


۲۶۳۲۱1۱۴۳ ۰٥۹ 
Transformer, CT 


Solenoids 
سی‎ DESCI 
DESCE 
۰,۰) 
Solenoid, SY std 
الات‎ DESCI 
күз. DESCƏ 
HSV12.DWG 
Solenoid, SV М.С, 
SUL 
|| 
Tex 
тг 
۳۷5۱۸۵ [ , اجان‎ G 
Solenoid, 
2nd+ N.O, 


Instruments 


E x TC 
DESCI 
IEE Ex 


[аде о HTCAR.DIWG 
Thermocouple Thermocouple 
2 لے‎ $ 
TE TE 
TESEL 
10650 7 2 ©) 5 nese 
۲۳۲۱۹۹ НТСІЕТВ, ۰, 
ТһҺегтпосоирЁЕ w Trm Brd Thermocouple w Trm ۵ 
FV FV FV 
ре] [><] [хх] 
DESCI DESCI اناج لا‎ 
DESCE TESCE 02: 
۲۷1۸۲۷ ۲۷۷1,66 ۲6۵۹ 


Globe Valve Gate Valve Ball Value 


الض وء الكهربائي : نبيطة تستخدم الطاقة الكهربائية لانتاج ضوء مرئي. والی أن أصبح الضوء 
الكهربائي شانعا في بدایات القرن العشرین كان الناس يرون في الليل بالاعتماد على آضواء الشموع 
والنار ومصابیح الغاز أو مصابیح الزيت. 

وتدل کلمة مصباح إما على مصدر ضوع كهربائي وإما على الهیکل الذي يحوي المصدر. وتبحث هذه 
المقالة فى مصادر الضوء الكهربائي وتستخدم ДАК‏ مصباح اتال على مصدر ضوئي, 


نبذة تاريخية ; 

خلال منتصف القرن التاسع عشر الميلادي قام عدد من المخترعين بمحاولة إنتاج الضوء من 
الكهرباء. فتمكن العديد من الرواد من تطوير مصابيح متوهجة. وكانت مثل هذه المصابيح تعمل في 
البداية على البطاريات لكنها كانت سریعا ما تحترق. 

لم يتطلب الاستخدام الشائع للضوء الكهربائي مجرد توافر مصباح» وإنما تطلب أيضًا طريقة 
رخيصة لتوزيع الكهرباء على أصحاب المصابيح. لذا طوّر المخترع الأمريكي توماس أديسون طريقة 
كهذه. وأصبح بالتالي مكتشف الضوء الكهربائي. ففي عام ۱۸۷۹ اخترع إديسون مصباحه المتوهج 
وكان من مكوناته الرئيسية فتيلة مكوّنة من خليط كربوني. وخلال السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشرالمیلادي طور أديسون أول محطة كهربائية تقوم بتوليد الكهرباء وتوزيعها .وكانت هذه المحطة تقع 
في شارع بيرل بمدينة نيويورك. وبدأت عملها عام1882 م. 

وبعد ذلك» وفي أوائل سني القرن العشرينء بدأ المهندسون O з узд‏ التجارب لتطوير مناحي 
الإضاءة الكهربائية» باستخدام مصابيح التفريغ الغازي. وقد أدّى عملهم هذا إلى تطوير المصابيح 
الفلورية ومصابيح بخار الزئبق في الثلاثينيات من القرن العشرين. 
وقد تم اكتشاف الإضاءة الكهربائية في عام e A‏ أما المُظهرات البلورية السائلة والصمامات الثنائية 
المشعة الضوء فقد تم تطويرها نتيجة للأبحاث التي أجريت باستخدام نبائط شبه موصلة في الستينيات 
من القرن العشرين. أما في السبعينيات من القرن العشرين فقد تمكن الباحثون من تطوير مصادر ضوء 
فعالة مثل» مصابيح الهاليد المعدنية ومصابيح تفريغ الصوديوم العالية الضغط. 


و فیما يلي بعض انواع مصابيح الإنارة بالتفصيل. 


m‏ الوصابيح المتوهجة: 


FILAMENT LAMPS OR INCANDESCENT LAMPS‏ چام 

هذا sl‏ £ من المصابیح هي الاقدم ! بترکب المصباح الفتيلي من فتبل ^( 

معدني داخل شکل زجاجي مفرغ من الهواء » وقاعدة المصباح و الفتبلة ary‏ 

| إما على شکل لولبي أو مسماري.‎ O S 
المصابیح المتوهجة أكثر مصادر الضوء الكهربائي‎ Зал 
شيوعاء وتوجد في كل بيت تقريبًا. كذلك فان أضواء السیار ة»‎ 
المتوهجة.‎ 


وتعتمد كمية الإضاءة المنبعثة من مصباح متوهج على كمية 
التي يستهلكها. ومعظم المصابيح المستخدمة في البيوت تتراوح 
قدرتها بين ٠٤‏ و۱۵۰ واطا من القدرة. ويقيس مهندسو الإأضاءة 
ш‏ الضوء ДАЙ‏ من مصباح ما بوحدة „ей‏ لومن _فمصباح 
عادي قدرته ۱۰۰ واط يعطي نحو ۱,۷۰۰ لومن. وثطبع كمية القدرة 
التي يستهلكها مصباح ما بالواط على المصباح 
نفسه. 
يتكوّن كل مصباح متوهج من ثلاثة أجزاء أساسية mert gas‏ 
۲- الز جاجة — 
۳ القاعدة . ۳۳ 
وثصدر الفتيلة الضوءء آما ال جاجة و القاعدة u‏ 
فتساعدان في القيام بهذا العمل. 


الفنيلة (خيط المثبر) v‏ 


button 
lead-in wire 
stem 


heat deflecting disc < а=» 
pinch. 


exhaust tube bayonet base 


base 


AL,‏ رفيع ملولب .تسري الکهرباء في السلك عند 
إشعال المصباح. لکن على هذه الكهرباء التغلب على М. a‏ 


مقاومة الفتيلة. وفي سبيل ذلك تسخن الكهرباء الفتيلة إلى أكثر من ٠٠7,5”م.‏ ودرجة الحرارة العالية 
هذه تجعل الفتيلة تبعث الضوء. 

يستخدم صانعو المصابيح فلز التنجستن في صنع الفتائل؛ لأن قوة هذا الفلز تجعله يصمد أمام درجات 
حرارة عالية دون أن ينصهر. ويتألف الضوء المنبعث من فتيلة تنجستن من خليط من كل ألوان الضوء 
المنبعث من الشمس. 


2 ۰ ۹ ۰ 0 .. каб PET 
-u. А АМ ERST s ۱ء‎ SN а лай هام‎ 7 М. ا‎ лала А м! ^ 2۹ гал AKI مه‎ = 44 ۰ А АЛ iaei Pb 


قدرتها ۱۰۰ واط. وتبعًا لطريقة إشعال الفتیلتین منفردتین أو معًا يمكن الحصول على ضوء يقابل ٠٥‏ 
واطا أو ۱۰۰ واط أو ۱۵۰ واطا۔ 


ونستطيع زيادة فاعلیة المصباح بواسطة اللف المضاعف لفتيلة المصباح ويسمى هذا النوع من المصابيح 
بذات الفتيلة الحلزونية الملتفة coiled coil lamps,‏ وأيضا يمكن استعمال فتيلة أكثر 5 У‏ وسمکا 
وبذلك يمكن الحصول على أشعة ضوئية أكثر من خلال مساحة سطح الفتيل الأكبر إن من ابرز مساوئ 
المصباح ذو الفتيل هو تبخر ماده الفتيل عند درجة الحرارة العالية وتكثف هذا البخار على البصيلة 
(أنبوبة الزجاج المفرغة ) مؤدي ذلك إلى اسوداد المصباح ومن ثم احتراقه. 

إذا كيف تم التغلب على هذه المشكلة ؟ يتم ذلك عن طريق ملء المصباح بغاز خامل كغاز الأرغون أو 
النیتروجین » حيث يعمل الغاز الخامل على زيادة الضغط داخل المصباح ونتيجة لزيادة الضغط يقل 
معدل تبخر مادة الفتيل ويسمح الفتيل بالعمل عند درجة حرارة أعلى مما يؤدي إلى زيادة توليد الضوء. 
Шз‏ يصبغ هذا sl‏ £ من المصابيح من مادة التنجستون Tungsten‏ ويسمى هذا sl‏ £ من المصابيح 
بمصابيح الهالوجين Tungsten halogen lampso samil‏ واستخدم هذا المعدن بالذات لما يتميز 
به من ارتفاع في درجة انصهاره وقله تبخره في الحرارة العالية وكما ذكرنا إن درجات الحرارة 
المرتفعة تتسبب في تبخر مادة الفتيل أي أن جزيئات التنجستون تتبخر وتتكثف على سطح البصيلة مما 
يؤدي إلى اختزال شدة الضوء الصادر 

ہے سو راك كياد tungsten-halogen lamp dus‏ 
صغيرة من الملح الهالوجيني ( الیود » Dy‏ 
الکلورین ء البروفین ) إلى الغاز الذي 

بملء البصيلة يؤدي للتغلب على هذه tungsten filament‏ 
المشكلة حيث يعمل الملح على اعادة eak Í‏ 
ترسیب جزینات التنجستن على الفتیل 

نفسه. EH LL‏ 
ولمصابیح الهالوجین التنجستن عمر 
أطول » وتعطینا إضاءة اکبر وتتمیز 


بأن لها حجم اصغر مما یکافتها من | 


المصابیح یستخدم على نطاق واسع في 
صناعة السیار ات. 


filament support 


inert gas 


contact 


الإجاج يهب ة: 


تعمل على إبعاد الهواء عن الفتيلة فتحفظها من الاحتراق. وتحتوي معظم المصابيح على خليط من 
الغازات غالبها من غازي الأرجون والنیتروجینء وذلك بدلا من الهواء. وتساعد هذه الغازات في إطالة 


í 1 . ۲۰ ۰ | ем . 1 enu ©, و‎ я = 


تغطى زجاجة المصباح bale‏ بطبقة من طلاء یساعد في بعثرة الضوء من الفتيلة» ویقلل من بهره للعین. 
وتستخدم لذلك مادة السليكاء أو یمکن حفر الزجاجة بحمض ما. آما المصابیح الملونة» فثطلی بلون 
یحجب کل الألوان الا لون الطلاء. وتنتج المصابیح في آشکال Lu Bae.‏ في ذلك أشكال كشعلة النارء 
وأشكال كمثرية» وأخرى مستديرة أو أنبوبية. 

وعندما تحترق المصابيح المتوهجة يكون السبب غالبًا التبخر التدريجي للفتيلة» وفي النهاية انقطاعها. 
وقبل أن يحدث ذلكء فان تيارات من الغاز داخل الزجاجة تقوم بنشر التنجستن المتبخر على السطح 
الداخلي للزجاجة. ويتسبب التنجستن المتبخر في ترسيب طبقة سوداء على السطح تدعى اسوداد جدار 
الزجاجة .وهذا الترسب يحجب بعضًا من الضوء وبالتالي Uli,‏ من كفاءة المصباح. 


وفي أحد أنواع المصابيح ويُدعى مصباح التنجستن - الهالوجين يمكن تجنب عملية الاسوداد المذكورة 
آنقا. ويحتوي مثل هذا المصباح على زجاجة كوارتزية تحتوي على كمية قليلة من عائلة الهالوجين مثل 
البروم أو اليود. ويتحد الھالوجین داخل الزجاجة مع بخار التنجستن ويكوّن غانًا. ويتحرك هذا الغاز 
حتى يلامس الفتيلة لكن حرارة الفتيلة العالية تعمل على حل الغاز. وبذا يعاد ترسيب التنجستن المتبخر 
على الفتيلة وينطلق الهالوجين ليتحد مرة أخرى مع التنجستن المتبخر من الفتيلة. 


oaclall 
وتقوم بوصل المصباح بالداثرة الكهربائية.‎ А101, تحمل المصباح‎ 


© ویوجد عده آنواع من المصابیح تعتمد على مبدأ الفتیل هي: 
.١‏ مصابیح الانارة ذات الاستخدام العام 
. المصابیح العاكسة 
. المصابيح الأنبوبية 
المصابيح التجميلية 
. مصابيح الإنارة الغامرة 
л‏ المصابيح المستخدمة في المسارح والاستوديوهات الإذاعية و التلفزيونية 


о مم‎ + — 


Gas Discharge Tube - مصابیح التفريغ الغازى‎ [uJ 
وتا لضی حوطرت‎ Е ا تصاد‎ 

مرور الکهرباء خلال غاز تحت الضغط, بدلا من تو C^‏ = 

الفتيلة . و مثل هذه العملية تدعب, تفر ба‏ کهر بائیا ,و سمم, 


هذه العائلة من المصابیح: المصابیح الفلورية ومصابیح VE‏ ومصابیح الصودیوم منخفضة الضغط 
لبعضها بشيء من التفصیل . ويُعَدُ ضوء القوس الكهربائي نوعًا من مصابیح التفریغ الغازي. ولکن 
التفريغ في هذه الحالة لا يتم داخل زجاجة . 


آولا: مصابیح التفريض الزئبقية 
تعتمد على استخدام بخار الزئبق داخل أنبوبة التفريغ ويوجد نوعين من هذه المصابيح 


أ مسلیہ ان ОСТЕР‏ 
بیح التفریغ 
T ec C‏ 


HID lamp technology يض دات || ° - | الصالی‎ а || әм! : КЕ 
یوجد الزئبق في هذا النوع من المصابیح بشکل سائل وتضاف كمية من غاز‎ 
خامل للمصباح كي تسهل عملية التفریغ وتصنع المصابیح الزئبقية الحديثة‎ 
لتعمل في درجات حرارة مختلفة وتتميز بعمر تشغیل طويل.‎ 


aul» : ШЕ‏ الصوحیوم 


استخدم في هذا النوع من المصابیح الصودیوم حیث بوجد داخل آنبوبة التفريغ» ویقسم إلى نوعین حسب 


e ۱ :‏ ۰ ۱ 
أ-مصابيح الصودیوم ذات الضغط المنخفط 
e T=‏ 
ب - مصاییح الصو دیوم ذات الضغط العا 
Е е С»‏ 


و على العموم لا ستخدم المصابیح الفلورية كثيرًا في المنازل لکنها كثيرة الاستخدام في المکاتب 
والمدارس والمحلات التجارية. ویقوم مهندسو الاضاءة بترکیب آنواع آخری من مصابیح التفریغ 
الغازي في المساحات الداخلية و الخارجية الواسعة» وتشمل Jia‏ هذه المساحات المصانع والطرق 
ومواقف السیارات ومراکز التسویق والملاعب Аз узай}‏ .وتستخدم معظم مصابیح النیون في الاعلانات 
التجارية. 

a‏ داستٹتاے اامصاح ia Q lU‏ هاگ مصاتع التف دغ الغاذ هر لا تخد ف . المثا۱ء فل“ الأشاء مده 


m‏ المصابیح الفلوریۂ 

المصباح الفلوري آداة في شکل آنبوب تنتج ضوءًا كهربائيًا تستعمل على نحو 

واسع في المصانم والمکاتب والمدارس. والمصابیح المتوهجة أكثر استعمالا 

في المنازل من المصابیح الفلورية. ويستهلك المصباح الفلوري من الکهرباء * 
حوالي مس ما پستهلکه المصباح المتوهج لاعطاء نفس كمية الضوء. و هو ۱ 

أيضًا ينتج خمس ما ينتج من حرارة» مع مقدار الضوء نفسه. ولهذا السبب؛ 

تسمی المصابیح الفلورية أحيانًا الأضواء الباردة. وفضلا عن ذلك» تعيش المصابیح الفلورية لمدة آطول 
بکثیر من المصابیح المتوهجة. 

ویتکون المصباح الفلوري من آنبوبة زجاجية تحتوي على كمية قليلة من بخار الزنبق» وغاز آخر خامل 
تحت ضغط منخفض» غالبًا ما یکون غاز الأرجُؤن. وعلی السطح الداخلي للانبوبة طبقة من مادة 
كيميانية تسمی المادة الفسفورية. انظر: المادة الفسفورية. وعلی كل من طرفي الأنبوبة قطب من سلك 
(уыз їй)‏ مغطی بمواد كيميانية تسمی أكاسيد الأتربة النادرة. وتشمل الدورة الفلورية جهازًا یسمی الکابح 
» وهو الذي یمد المصباح بالجهد الكهرباني لتشغیله. Маз,‏ الکابح أيضًا سریان التبار الكهربائي في 
دورة المصباح. 


و هناك A595‏ آنواع من دوائر المصباح الفلوري هي: 

۱- المسبق التسخین 

daad .فرب‎ 

-Y‏ الفوري التشفیل. 

فالترکیبات التي تستعمل الدواثر المسبقة التسخین آقلها تكلفة» وتوجد في بعض المساکن. وترکیبات 
الدواثر السريعة التشعيل Ж]‏ کفاءة من ثرکیبات الدواثر المسبقة الشسخین اقل تكلفة من حیث التشغیل 
والصیانة» ویکثر استعمالها تجاریا. 


وعند تشغیل المصباح المسبق التسخین أو المصباح السریع التشغیل يسري التیار الكهربائي عبر سلك 
التنجستن. ويصير السلك ساختا وتطلق أكاسيد الأتربة فيه الکترونات. وتصطدم بعض الالکترونات 
بذرات الارجون وتوینها - أي تعطي الالکترونات للذرات شحنة كهربائية موجبة أو سالبة. وعندما يتأين 
الأرجون یمکنه توصیل الکھرباءء فيسري تیار عبر الغاز من قطب إلى قطب مشكلا Ua š‏ (سيلاً من 
الالکترونات). والمصابیح الفورية التشغیل تعمل بجهد كهربائي Ле‏ بحيث یتکون القوس على الفور. 
وعندما يصطدم الکترون في القوس بذرة زئبق فانها ترفع من مستوی طاقة إحدى الالکترونات في 


المادة الفسفورية الموجودة على الجدران الداخلية للانبوية. وئتفلور (تتوهج) المادة الفسفورية نتيجة لذلك 
محدثة ضوءًا مرئيًا. يتوقف لون الضوء الناتج على نوع المادة الفسفورية المستعملة. 


uUg——A4ll وصابي تح‎ [uJ 

أنابيب مملوءة بالغاز» تتوهج عندما تحدث عملية تفريغ كهربائية داخلها. فغاز نیون نقي في أنبوب 
صاف يُعطي ضوء! أحمر اللون. ويمكن انتاج الضوء في ألوان أخرى بمزج غاز النيون بغازات 
آخری؛ أو استخدام أنابيب ملونة أو مزيج من هاتين الطريقتين. 


۵ مصابیح بخار الزنبق 

ولها زجاجتان إحداهما داخل الأخرى. وئسمی الزجاجة الداخلية ۔ وهي 
مصنوعة من الکوارتز - الأنبوب القوسي» آما الزجاجة الخارجية فتقوم بحماية 
الأنبوب القوسي. ويحتوي الانبوب القوسي على بخار زئبقي تحت ضغط 
أعلى مما يوجد في المصباح الفلوري؛ وبذا فان المصباح البخاري هذا 
یستطیع انتاج الضوء دون الحاجة إلى طلائه بمادة فوسفورية. وینبعث من 
البخار الزئبقي ضوء أزرق اللون مائل إلى الاخضرار اضافة إلى الاشعة 
فوق البنفسجية. وإذا كان مصباح بخار الزنبق مصنوعا من زجاج صاف فانه 
لا ينتج ضوءا أحمرء وبذا فان الأجسام الحمراء تبدو معه بنية اللون» أو 
رمادیة أو سوداء. آما مصابیح بخار الزئبق التي يُغَطَّى فیها سطح الزجاجة الخارجية بمادة فوسفورية 
فانها تقوم بإنتاج ضوء ذي عدة آلوان؛ У‏ إن مادة الفوسفور تبعث ضوءًا آحمر عندما تقع علیها الأشعة 
فوق البنفسجية. وثعمّر مصابیح بخار الزنبق أكثر من غیرها من المصابیح ذات القدرة المماثلة» ولکن 
هذه المصابیح تتطلب 5 ба‏ يبلغ نحو خمس إلى سبع دقائق لبناء ضغط البخار الزئبقي والوصول إلى 
سطوع کامل للضوء. 


mM‏ مصابیح الهالید الفلزیۃ 

هذا المصباح شانه شان ia pa‏ من مصابیح الغاز ومشابه جدا لمصابیح بخار الزئبق, 
ومصباح المعادن هالاید ينتج ضوء من مزیج من الغازات 
معدنی هالید ویتضمن قوس انبوب الضغط العالی مزیج من 
الارجون والزنبق ومحموعه متنوعه من الهالیدات الفلزیه وهذا 
الخلیط من الهالیدات jig‏ على طبيعة المنتج والتی توثر OSA,‏ 
مباشر على ارتباط اللون ودرجة الحراره وشدتها مما یجعل 
زرقه خفیفه او اشد احمرار فعلی سبیل المثال فان غاز الارجون 
فى المصباح بسهولته المتاینه یسهل ضرب قوس کهربائی عبر 
اثنين من الجهد وان الحراره المتولده من القوس تبخر الزتبق 
ومعادن الهالیدات التی تنتج الضوء. 

كما يزيد من درجة الحراره والضغط. 

وظروف تشغیل القوس داخل الانبوب هی 90 - 70 رطل / البوصه المربعه $A.)‏ -۰۲۰ کیلوا 
باسکال وا ۲۰۰۰ الى ۱۰۹۰ درجه مثویه ) وهذه المصابیح شانها شان ساثر المصابیح المفرغه من 
الغاز. 

ومصابیح هاليك المعدنیه تحتاج الى المساعده وتوفیر الادوات المساعده اللازمه فى بدء التشغیل ويدب 
تشغیل الفولتیه المناسبه لها وتنظیم تدفق التیار فى المصباح, 

اما بالنسبه للطاقه التى بستخدمها مصباح الهالید حوالی ۲4 % من الطاقه التی تنتج من هاليد المعدنیه 
الخفیفه 1 ( 115 - 65 ) ملی /وات مما یجعلها اکثر کفانه من عامة مصابیح الفلورسنت وبقدر کبیر 
اکثر کفائه من و هج. 

الصناصر cuui ll‏ لمکونات مصباح الهالایه 


بعض الانواع قاعدتها المعدنیه لها E27‏ وا E Y"‏ وا E39‏ وا E40‏ ونلیها (ادیسون المسمار ) 
وقدراتها مابین 5٠‏ وا ۳۹۰۰ وات ویرجع فی تصميم هذه القدرات المختلفه على حسب ر خبة البلد 
نفسها فی تصميم هذه القدرات المختلفه. ومکوناتها فى الغالب من السراميك وخلیط من الحدید 
0۵ النیکل والکوبالت والسبانك التی تسمح بمرور التیار الکهربانی ومعظم الانواع مجهزه 
من الخارج بزجاج لحماية المکونات الداخلیه للمصباح ویدعم هذا الا طار لقوس هذا المصباح انبوب 
ала]‏ الاکسده وفقدان الحراره ومنع الموجه القصیره على ضوء الاشعه فوق البنفسجیه الناتجه عن 
تصرف بخار الزئبق. 


مصادر اخرى للضوء الکهرباني 
هناك مصدرا ضوء كهربائي ینبعث Lagia‏ ضوء خافت نتيجة استخدام الطاقة الکهربائية وهما الصمام 
الثناني مشع الضوء واللوحات الکهروضوئية .ولا تتطلب هذه المصابیح زجاجة أو تفريعًا أو فتيلة . 


الصمامات الثنانية المشعة للضوء 

وهي شرانح صغيرة من مادة زرنیخید الجالیوم - أو أي Bala‏ شبه 
موصلة أخرى صلبة. وتعطي هذه الصمامات ضوءا آحمر أو 
أصفر أو أخضر اللون عندما هیچ ذراتها بطاقة كهربائية 
وتستهلك هذه الصمامات طاقة قليلة» كما أنها تدوم طويلاً جدا. 
وتستخدم مجموعات من هذه الصمامات في الحواسيب وحاسبات 
الجيب والساعات الرقمية لتكون GG j|‏ أو حروقا. يتألف إظهار 
نمطي مبني على هذه الصمامات من عدد من صمامات صغيرة 
يتم التحكم فيها فرديًا بدوائر حاسوبية. وتعمل هذه الدوائر على 
إشعال نموذج معين من هذه الصمامات لتشكل حرقا أو رقمًا. 
ويعتمد العديد من الحواسيب الحديثة والساعات الرقمية على مُظهرات بلورية سائلة .وتستهلك هذه 
المُظهرات الأخيرة قدرة أقل من الصمامات الثنائية المذكورة» لكنها لا ثرى إلا في وجود ضوء مباشر؛ 
نظرًا لأنها لا تبعث е ай‏ من نفسها. 


اللوحات الکھروضونیۂ 


تتألف من طبقات من مواد فسفورية تحشر بين صفيحة معدنية وطلاء شفاف یوصل 
الکهرباء. وعندما تسري الکهرباء خلال الصفيحة ومادة الطلاء فان al gall‏ الفوسفورية تنتج 
سطوعا ذا لون أخضر مائل إلى الزرقة .وتستهلك هذه اللوحات طاقة قليلة. ولکن لوحة عالية 
السطوع لا تنتج ضوءا أكثر مما ينتجه أصغر مصباح عادي. وتستخدم مثل هذه اللوحات 
آضواء ليلية وفي لوحات القیاس والأجهزة في بعض الطائرات و السیارات. 


ستخدم المصابيح في |لمنازل 
с айшы auo‏ 


تصدر مصابیح الأسقف ضوءا منتشرآ أو مباشرآ اعتمادا 
على غطاء المصباح» وتوفر إضاءة شاملة فوق کامل 
الغرفة. 

إذا تم توجيه الضوء للأسفل» قومي بترکیب عاكس على 
اللمبة لمنع الوهج. هذا الإجراء ليس ضروريا إذا كان 
حال الضوء الموضوع في علبة. 

إذا تم توجيه الضوء إلى أعلى بإتجاه سقف بلون أبيض أو 
لون فاتح» سينعكس الضوء عن السقف عائدا لأسفل إلى 
الغرفة. 

يسمح للك مفتاح التحكم في شدة الإضاءة بالتحكم في 
الضوءء بحيث يمكن لنفس مصباح السقف أن يوفر ضوءاً 
أنعم أو أكثر سطوعا. 


abu dol‏ العمل 

آکثر آنواع الاضاءة عملية للاستخدام فوق سطح العمل 
بالمطبخ هي إضاءة سطح العمل. 

تحتاج اضاءة سطح العمل للترکیب على الجانب السفلي 
لخزانة علوية» بمحاذاة الحافة الأمامية. سیوفر ذلك إضاءة 
موجهة وجيدة التغطية فوق مساحة عمل كبيرة. 


و 


de2901ll йур]‏ اسل 
تتدلی الإضاءة الموجهة لأسفل نزولا من السقف وتوجه 
الضوء مباشرة لأسفل. 

وهي تصدر ضوءاً Ж!‏ ترکیزا على نحو مباشر أكثر من 
آنواع مصابیح السقف الخری. 

عند تعلیق عدة مصابیح موجهة لاسفل مع بعضها البعض 
یمکن توفیر إضاءة فعالة بطول ممر أو ممشی Da‏ 


مصابیح الأرصية 


المصباح. الضوء الموجه نافع للإستخدام كمصباح للقراءة بجوار كرسي بذراعين. 


айоо aulrooll 


المصابيح المعلقة التي تتدلی من إرتفاع کبیر تنتج إضاءة 
تا حكن edi‏ .عن کر دا تحمل ات ات وکیا 
لمبات موجهة. 

adig s ad) ond‏ بان إلى ات ی 
ارتفاع 00- ٠٦٦‏ سم أعلى سطح الطاولة. هذا الارتفاع 
منخفض ہما يكفي لمنع الوهج» وأيضا مرتفع ہما يكفي كي 
لا يحجب المصباح الروية بين الأشخاص الجالسین إلى 
الطاولة. 

Jidl‏ إختاري غطاء مصباح O sb‏ ابيض من الداخل. 


